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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 101 


2 Φεβρουάριου 2001 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 2122/02/2001 

Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 24 
«Χορήγηση αδειών παρασιτοκτονίας σε χώρους φορ¬ 
τίου πλοίων». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Σύμφωνα με: 

α) Το άρθρο 156 του Ν.Δ. 187/73 (Α' 261 «περί Κώδικος 
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου»), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο ΙΟτου Ν. 1940/91 (Α'40) «Μονάδα Ειδικών Απο¬ 
στολών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις 
περί αυτού». 

β) Τις διατάξειςτου άρθρου 37ατου Ν.Δ. 187/73 (Α'261) 
«περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου», που προστέ¬ 
θηκε με το άρθρο 9 του Ν. 2329/95 (Α' 172) «Ρύθμιση θε¬ 
μάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος και άλλες δια¬ 
τάξεις». 

γ) Το άρθρο 29 Ατού Ν. 1558/85 (Α' 137), όπως προστέ¬ 
θηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α' 154) καιτο άρθρο 
1 του Ν. 2469 (Α' 38). 

δ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 246/86 (Α' 117) «Κανονισμός 
για την ασφαλή χρήση παρασιτοκτόνων στα πλοία». 

ε) Το Γ ενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθ. 24 που εκδόθη- 
κε από τον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος με τις διατάξεις 
του οποίου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην εύ¬ 
ρυθμη λειτουργία των λιμένων της χώρας. 

στ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από¬ 
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο μόνο 

α) Εγκρίνουμε τον πιο κάτω Γ ενικό Κανονισμό Λιμένα με 
αριθ. 24. 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ με αριθ. 24 

«Χορήγηση αδειών παρασιτοκτονίας σε χώρους φορτί¬ 
ου πλοίων». 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξειςτου δια του από 9/22 Ιουνίου 1948 Β.Δ. 
Κωδικοποιηθέντος Νόμου 499/1947 (Α' 162 ) «περί πει¬ 
θαρχικής εξουσίας των Προϊσταμένων των Λιμενικών Αρ¬ 
χών»), συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141-157 του Ν.Δ. 


187/73 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυ¬ 
τικού Δικαίου (Α' 261). 

β) Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 «Περί αρμοδιοτήτων 
Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας 
των Σωμάτων Ασφαλείας» (Α' 39). 

γ) Το άρθρο 156του Ν.Δ. 187/73 (Α'261) «περί Κώδικος 
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου», όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο ΙΟτου Ν. 1940/91 (Α'40) «Μονάδα Ειδικών Απο¬ 
στολών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις 
περί αυτού». 

δ) Το άρθρο 29 Ατού Ν. 1558/85 (Α' 137), όπως προστέ¬ 
θηκε με το άρθρο 27του Ν. 2081/92 (Α' 154) καιτο άρθρο 
1 του Ν. 2469/97 (Α'38). 

ε) Τις διατάξεις του Π.Δ. 246/86 (Α' 117) «Κανονισμός 
για την ασφαλή χρήση παρασιτοκτόνων στα πλοία». 

στ) Το αριθ. πρωτ.: 3002399/91/2000/30.3.2000 έγγρα¬ 
φο του Γ ενικού Χημείου του Κράτους. 

ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Κανο¬ 
νισμού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Κανονισμό: 

Άρθρο 1 
Όρια ισχύος 

Ο Γενικός αυτός Κανονισμός ισχύει στη χερσαία και θα¬ 
λάσσια ζώνη του λιμένα, στους όρμους καθώς και στα χω¬ 
ρικά ύδατα της περιοχής δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής 
Αρχής της χώρας. 

Άρθρο 2 

Όροι και ορισμοί 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού αυ¬ 
τού οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την προσδιορι¬ 
ζόμενη από τις διατάξειςτου άρθρου 1 του Π.Δ. 246/86 (Α' 
117) έννοια. 

Άρθρο 3 

Μέθοδοι παρασιτοκτονίας 

1. Οι εργασίες παρασιτοκτονίας σε κενούς ή έμφορτους 
χώρους φορτίου πλοίου, που βρίσκεται σε λιμένα διεξά¬ 
γονται, ανάλογα με την περίπτωση, με τις ακόλουθες με¬ 
θόδους και τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζουν οι 
διατάξειςτου Π.Δ. 246/86 (Α' 117), κατά περίπτωση: 

α) Εργασίες παρασιτοκτονίας με υποκαπνισμό και μη¬ 
χανικό εξαερισμό σε κενούς χώρους φορτίου πλοίου που 
αρχίζουν και ολοκληρώνονται στον ίδιο λιμένα. 

β) Εργασίες παρασιτοκτονίας με υποκαπνισμό σε έμ- 
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φορτους χώρους υπό εκφόρτωση φορτίου πλοίου που 
αρχίζουν και ολοκληρώνονται οτον ίδιο λιμένα. 

γ) Εργασίες παρασιτοκτονίας με υποκαπνισμό σε έμ- 
φορτους χώρους φορτίου πλοίου που αρχίζουν σε λιμένα 
και συνεχίζονται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Οι εργα¬ 
σίες αυτές διακρίνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(ι) Εργασίες υποκαπνισμού που διεξάγονται σε καλά 
στεγανούς έμφορτους χώρους φορτίου χωρίς να έχει γί¬ 
νει εξαερισμός προ του απόπλου. 

(ιι) Εργασίες υποκαπνισμού που διεξάγονται σε καλά 
στεγανούς έμφορτους χώρους φορτίου με μερικό εξαε- 
ρισμό προ του απόπλου του πλοίου, χωρίς την έκδοση πι¬ 
στοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια, λόγω 
ύπαρξης υπολείμματος αερίου στους χώρους φορτίου, οι 
οποίοι επανασφραγίζονται προ του απόπλου. 

δ) Εργασίες παρασιτοκτονίας με εντομοκτόνα επαφής, 
με την επιφύλαξη της ισχύος της επόμενης παραγράφου 
του άρθρου αυτού, σε κενούς ή έμφορτους χώρους φορ¬ 
τίου πλοίου που βρίσκεται σε λιμένα. 

2. Απαγορεύονται οι εργασίες παρασιτοκτονίας με τη 
χρήση εντομοκτόνου λάκκας (βερνίκι) σε κενούς ή έμ¬ 
φορτους χώρους φορτίου πλοίου. 

Άρθρο 4 

Εργασίες παρασιτοκτονίας με υποκαπνισμό και 
μηχανικό εξαερισμό σε κενούς χώρους φορτίου πλοίου 
που αρχίζουν και ολοκληρώνονται στον ίδιο λιμένα. 

1. Απαγορεύεται, χωρίς άδεια της αρμόδιας Λιμενικής 
Αρχής, η διεξαγωγή εργασιών παρασιτοκτονίας με υπο- 
καπνισμό και μηχανικό εξαερισμό σε κενούς χώρους φορ¬ 
τίου πλοίου, που αρχίζουν και ολοκληρώνονται στον ίδιο 
λιμένα. 

Για τη χορήγηση της ως άνω άδειας, υποβάλλεται στη 
Λιμενική Αρχή αίτηση του πλοιάρχου του πλοίου, σύμφω¬ 
να με το υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος I του Κανονι¬ 
σμού αυτού, στην οποία επισυνάπτονται τα ακόλουθα δι- 
καιολογητικά: 

α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης του ει¬ 
δικού επιστήμονα που χορηγούν οι αρμόδιες Χημικές 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για εργασίες 
υποκαπνισμού. 

β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του 
ειδικού επιστήμονα, στην οποία δηλώνει ότι προΐσταται 
«ειδικού συνεργείου» ειδικευμένου στη χρήση υποκαπνι- 
στικών, ότι το προσωπικό που θα ασχοληθεί στις εργα¬ 
σίες υποκαπνισμού έχει εφοδιασθεί με τα κατάλληλα όρ¬ 
γανα ελέγχου, τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό 
και αναπνευστικές συσκευές και ότι, ως προϊστάμενος 
του «ειδικού συνεργείου», είναι υπεύθυνος για την καλή 
χρήση των υποκαπνιστικών και την αποφυγή παρενεργει- 
ών κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση τους. Στην ίδια 
υπεύθυνη δήλωση δηλώνει ότι θα καταβληθεί ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ρύπανσης και καταστροφής 
των επόμενων φορτίων του πλοίου. 

γ) Κατάσταση των εργαζομένων στο «ειδικό συνερ- 
γείο»θεωρημένη απάτην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

δ) Ο Πίνακας Ελέγχου (ΟΗΕΟΚ 1_Ι3Τ) I του Παραρτήμα¬ 
τος II του Κανονισμού αυτού, συμπληρωμένος και υπογε¬ 
γραμμένος από τον πλοίαρχο και τον ειδικό επιστήμονα. 

2. Για να επιτραπεί ο απόπλους πλοίου, στους κενούς 
χώρους φορτίου του οποίου διεξήχθησαν εργασίες πα- 
ρασιτοκτονίας με υποκαπνισμό και μηχανικό εξαερισμό 


και ολοκληρώθηκαν στον ίδιο λιμένα, απαιτείται η υποβο¬ 
λή στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, με ευθύνη του πλοιάρχου 
του πλοίου, πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα 
αέρια (ΘΑ3 ΡΒΕΕ) του ειδικού επιστήμονα. 

3. Οι εργασίες υποκαπνισμού που ρυθμίζει το άρθρο 
αυτό διεξάγονται μόνο από ειδικό συνεργείο. 

4. Σε κάθε περίπτωση, στη χορηγούμενη από τη Λιμενι¬ 
κή Αρχή άδεια, καθορίζεται κατάλληλη, για τη διεξαγωγή 
των εργασιών αυτών, περιοχή λιμένα (όπως π.χ. απομα¬ 
κρυσμένη θέση στον προβλήτα, μακριά από κατοικημέ- 
νες περιοχές και άλλα πλοία) ή στο αγκυροβόλιο, μετά 
από συνεννόηση με το οικείο Λιμενικό Ταμείο ή Οργανι¬ 
σμό Λιμένα. 

Άρθρο 5 

Εργασίες παρασιτοκτονίας με υποκαπνισμό σε έμφορ¬ 
τους χώρους υπό εκφόρτωση φορτίου πλοίου 
που αρχίζουν και ολοκληρώνονται στον ίδιο λιμένα. 

1. Απαγορεύεται, χωρίς άδεια της αρμόδιας Λιμενικής 
Αρχής, η διεξαγωγή εργασιών παρασιτοκτονίας με υποκα- 
πνισμό σε έμφορτους χώρους υπό εκφόρτωση φορτίου 
πλοίου, που αρχίζουν και ολοκληρώνονται στον ίδιο λιμένα. 

Γ ια τη χορήγηση της ως άνω άδειας, υποβάλλεται στη 
Λιμενική Αρχή αίτηση του πλοιάρχου του πλοίου, σύμφω¬ 
να με το υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος I του Κανονι¬ 
σμού αυτού, στην οποία επισυνάπτονται: 

α) Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις υποπαρα- 
γράφους (α), (β) και (γ) της παραγράφου 1 του προηγού¬ 
μενου άρθρου. 

β) Ο Πίνακας Ελέγχου (ΟΗΕΟΚ Ι_Ι3Τ) II του Παραρτήμα¬ 
τος II του Κανονισμού αυτού, συμπληρωμένος και υπογε¬ 
γραμμένος από τον πλοίαρχο και τον ειδικό επιστήμονα. 

2. Για να επιτραπεί ο απόπλους πλοίου, στους έμφορ¬ 
τους χώρους φορτίου του οποίου διεξήχθησαν εργασίες 
παρασιτοκτονίας με υποκαπνισμό που ολοκληρώθηκαν 
στον ίδιο λιμένα και ακολούθως εκφορτώθηκε το φορτίο, 
απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, με ευ¬ 
θύνη του πλοιάρχου του πλοίου, πιστοποιητικού απαλλα¬ 
γής από επικίνδυνα αέρια (ΟΑ3 ΡΒΕΕ) του ειδικού επι¬ 
στήμονα. 

3. Οι εργασίες υποκαπνισμού που ρυθμίζει το άρθρο 
αυτό διεξάγονται μόνο από ειδικό συνεργείο. 

4. Σε κάθε περίπτωση, στη χορηγούμενη από τη Λιμενι¬ 
κή Αρχή άδεια, καθορίζεται κατάλληλη, για τη διεξαγωγή 
των εργασιών αυτών, περιοχή λιμένα (όπως π.χ. απομα¬ 
κρυσμένη θέση στον προβλήτα, μακριά από κατοικημέ- 
νες περιοχές και άλλα πλοία) ή στο αγκυροβόλιο, μετά 
από συνεννόηση με το οικείο Λιμενικό Ταμείο ή Οργανι¬ 
σμό Λιμένα. 

Άρθρο 6 

Εργασίες παρασιτοκτονίας με υποκαπνισμό σε 

έμφορτους χώρους φορτίου πλοίου που αρχίζουν σε 

λιμένα και συνεχίζονται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

1. Απαγορεύεται, χωρίς άδεια της αρμόδιας Λιμενικής 
Αρχής, η διεξαγωγή εργασιών παρασιτοκτονίας με υπο- 
καπνισμό σε έμφορτους χώρους φορτίου πλοίου, που αρ¬ 
χίζουν σε λιμένα και συνεχίζονται κατά τη διάρκεια του τα¬ 
ξιδιού. 

Για τη χορήγηση της ως άνω άδειας, υποβάλλεται στη 
Λιμενική Αρχή αίτηση του πλοιάρχου του πλοίου, σύμφω¬ 
να με το υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος I του Κανονι¬ 
σμού αυτού, στην οποία επισυνάπτονται: 
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α) Τα δικαιολογηπκά που προβλέπονται στις υποπαρα- 
γράφους (α), (β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 
του Κανονισμού αυτού. 

β) Ο Πίνακας Ελέγχου (ΟΗΕΟΚ ΕΙ3Τ) III του Παραρτήμα¬ 
τος II του Κανονισμού αυτού, συμπληρωμένος και υπογε¬ 
γραμμένος από τον πλοίαρχο και τον ειδικό επιστήμονα. 

2. Για να επιτραπεί ο απόπλους πλοίου, στους έμφορ- 
τους χώρους φορτίου του οποίου διεξήχθησαν εργασίες 
παρασιτοκτονίας με υποκαπνισμό που θα συνεχισθούν 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, υποβάλλεται στην αρμόδια 
Λιμενική Αρχή: 

α) Βεβαίωση του ειδικού επιστήμονα με την οποία βε¬ 
βαιώνεται ότι: 

(ι) Το πλοίο είναι σε ασφαλή κατάσταση να αποπλεύσει 
και δεν υπάρχουν διαρροές αερίων. 

(ιι) Τα αέρια στους χώρους φορτίου έχουν φθάσει σε 
αρκετά υψηλή συγκέντρωση για να μπορεί να ανιχνευθεί 
κάθε πιθανή διαρροή. 

(ιιι) Οι χώροι, γύρω από τους υποκαπνιζόμενους χώ¬ 
ρους φορτίου, έχουν ελεγχθεί και βρεθεί απαλλαγμένοι 
από επικίνδυνα αέρια. 

(ίν) Ο αξιωματικός και τα δύο μέλη πληρώματος του 
πλοίου, που έχουν ορισθεί από τον πλοίαρχο, γνωρίζουν 
απόλυτα τη χρήση του εξοπλισμού ανίχνευσης αερίων 
που φέρει το πλοίο. 

β) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον πλοίαρχο του 
πλοίου και τον οριζόμενο από αυτόν αξιωματικό, με την 
οποία βεβαιώνουν ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη διατή¬ 
ρησης ασφαλών συνθηκών στο πλοίο καθ’ όλη τη διάρ¬ 
κεια του ταξιδιού. 

γ) Ο Πίνακας Ελέγχου (ΟΗΕΟΚ ΕΙ3Τ) IV του Παραρτή¬ 
ματος II του Κανονισμού αυτού, συμπληρωμένος και υπο¬ 
γεγραμμένος από τον πλοίαρχο καιτον ειδικό επιστήμονα. 

3. Οι εργασίες υποκαπνισμού που ρυθμίζει το άρθρο 
αυτό διεξάγονται μόνο από ειδικό συνεργείο. 

4. Σε κάθε περίπτωση, στη χορηγούμενη από τη Λιμενι¬ 
κή Αρχή άδεια, καθορίζεται κατάλληλη για τη διεξαγωγή 
των εργασιών αυτών, περιοχή λιμένα (όπως π.χ. απομα¬ 
κρυσμένη θέση στον προβλήτα, μακριά από κατοικημέ- 
νες περιοχές και άλλα πλοία) ή στο αγκυροβόλιο, μετά 
από συνεννόηση με το οικείο Λιμενικό Ταμείο ή Οργανι¬ 
σμό Λιμένα. 

Άρθρο 7 

Εργασίες παρασιτοκτονίας με εντομοκτόνα επαφής σε 
κενούς ή έμφορτους χώρους φορτίου πλοίου που 
βρίσκεται σε λιμένα. 

1. Οι εργασίες παρασιτοκτονίας με εντομοκτόνα επα¬ 
φής σε κενούς ή έμφορτους χώρους φορτίου πλοίου που 
βρίσκεται σε λιμένα, που δεν είναι μικρής κλίμακας ή «το¬ 
πικές επεμβάσεις», σύμφωνα μετις διατάξειςτου άρθρου 
4του Π.Δ. 246/86, διεξάγονται μόνο από ειδικό συνεργείο 
κατόπιν άδειας της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Γιατη χο¬ 
ρήγηση της ως άνω άδειας υποβάλλεται στη Λιμενική Αρ¬ 
χή, αίτηση του πλοιάρχου του πλοίου, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα 2του Παραρτήματος I του Κανονισμού αυτού, 
στην οποία επισυνάπτονται: 

(α) Τα δικαιολογηπκά που προβλέπονται στις υποπα- 
ραγράφους (α) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 
του Κανονισμού αυτού. 

(β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του 
ειδικού επιστήμονα, στην οποία δηλώνει ότι πρόί'σταται 
«ειδικού συνεργείου» ειδικευμένου στη χημική απεντό- 


μωση με χρήση εντομοκτόνων επαφής, ότι το προσωπικό 
που θα ασχοληθεί με τη χημική απεντόμωση έχει εφοδια- 
σθεί με τα κατάλληλα όργανα ελέγχου, τον κατάλληλο 
προστατευτικό εξοπλισμό και αναπνευστικές συσκευές 
και ότι, ως προϊστάμενος του «ειδικού συνεργείου», είναι 
υπεύθυνος για την καλή χρήση των παρασιτοκτόνων και 
την αποφυγή παρενεργειών κατά τη διάρκεια και μετά τη 
χρήση τους. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση και εφόσον πρό¬ 
κειται για χρήση εντομοκτόνου επαφής σε κενούς χώ¬ 
ρους φορτίου, δηλώνει ότι θα καταβληθεί ιδιαίτερη προ¬ 
σοχή για την αποφυγή ρύπανσης και καταστροφής των 
επόμενων φορτίωντου πλοίου. 

(γ) Ο Πίνακας Ελέγχου (ΟΗΕΟΚ ϋδΤ) V του Παραρτή¬ 
ματος II του Κανονισμού αυτού, συμπληρωμένος και υπο¬ 
γεγραμμένος από τον πλοίαρχο του πλοίου και τον ειδικό 
επιστήμονα. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνονται μό¬ 
νον οι ερωτήσεις που αφορούν σε εργασίες που διεξάγο¬ 
νται από ειδικό συνεργείο. 

2. Για να επιτραπεί ο απόπλους πλοίου, στους κενούς ή 
έμφορτους χώρους φορτίου του οποίου, διεξήχθησαν οι 
εργασίες της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου 
αυτού, απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια Λιμενική Αρ¬ 
χή, με ευθύνη του πλοιάρχου του πλοίου, πιστοποιητικού 
απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια (ΟΑ3 ΡΒΕΕ) του ειδικού 
επιστήμονα. 

3. Σε κάθε περίπτωση, στη χορηγούμενη από τη Λιμενι¬ 
κή Αρχή άδεια, καθορίζεται κατάλληλη για τη διεξαγωγή 
των εργασιών, περιοχή λιμένα (όπως π.χ. απομακρυσμέ¬ 
νη θέση στον προβλήτα, μακριά από κατοικημένες περιο¬ 
χές και άλλα πλοία) ή στο αγκυροβόλιο, μετά από συνεν¬ 
νόηση με το οικείο Λιμενικό Ταμείο ή Οργανισμό Λιμένα. 

Άρθρο 8 

Εκφόρτωση σε λιμένα υποκαπνισθέντος φορτίου πλοίου 

1. Απαγορεύεται, χωρίς άδεια της αρμόδιας Λιμενικής 
Αρχής, η εκφόρτωση σε λιμένα φορτίου πλοίου, στους έμ¬ 
φορτους χώρους φορτίου του οποίου διεξήχθησαν, σε 
άλλο λιμένα, εργασίες παρασιτοκτονίας με υποκαπνισμό 
και συνεχίσθηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Για τη 
χορήγηση της ως άνω άδειας υποβάλλεται στη Λιμενική 
Αρχή αίτηση του πλοιάρχου του πλοίου, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα 3του Παραρτήματος I του Κανονισμού αυτού, 
στην οποία επισυνάπτονται: 

α) Ο Πίνακας Ελέγχου VI του Παραρτήματος II του Κα¬ 
νονισμού αυτού, συμπληρωμένος και υπογεγραμμένος 
από τον πλοίαρχο του πλοίου και τον ειδικό επιστήμονα. 

β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης του ει¬ 
δικού επιστήμονα που χορηγούν οι αρμόδιες Χημικές 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για εργασίες 
υποκαπνισμού. 

3. Η ίδια κατά τα ανωτέρω διαδικασία απαιτείται και για 
την εκφόρτωση φορτίου στον ίδιο λιμένα στον οποίο 
έχουν διεξαχθεί εργασίες παρασιτοκτονίας με υποκαπνι- 
σμό σε έμφορτους χώρους φορτίου πλοίου. 

Άρθρο 9 

Φόρτωση μονάδων μεταφοράς 

1. Απαγορεύεται, χωρίς άδεια της αρμόδιας Λιμενικής 
Αρχής, η φόρτωση σε πλοίο μονάδων μεταφοράς που 
έχουν υποστεί υποκαπνισμό χωρίς εξαερισμό. 

Γ ια τη χορήγηση της ως άνω άδειας, υποβάλλεται στη 
Λιμενική Αρχή αίτηση του πλοιάρχου του πλοίου, σύμφω¬ 
να με το υπόδειγμα 4 του Παραρτήματος του Κανονισμού 
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αυτού, στην οποία επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιο- 
λογητικά: 

α) Επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης του ειδικού 
επιστήμονα που χορηγούν οι αρμόδιες Χημικές Υπηρε¬ 
σίες του Υπουργείου Οικονομικών για εργασίες υποκα- 
πνισμού. 

β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του 
ειδικού επιστήμονα, στην οποία δηλώνει ότι έχει παρέλθει 
ο απαραίτητος χρόνος για να επιτευχθεί ομοιόμορφη συ¬ 
γκέντρωση αερίων σε όλο το φορτίο που περιέχουν οι μο¬ 
νάδες μεταφοράς και ότι ο χρόνος αυτός έχει καθορισθεί 
ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα του υποκαπνιστι- 
κού και του εμπορεύματος και δεν υπερβαίνει τις εικοσι- 
τέσσερις (24) ώρες. 

γ) Ο Πίνακας Ελέγχου (ΟΗΕΟΚ ΕΙ3Τ) VII του Παραρτή¬ 
ματος II του Κανονισμού αυτού, συμπληρωμένος και υπο¬ 
γεγραμμένος από τον πλοίαρχο του πλοίου. 

2. Σε περίπτωση που η στοιβασίατων μονάδων μεταφο¬ 
ράς γίνει κάτω από το κατάστρωμα (χώρος φορτίου πλοί¬ 
ου), ο πλοίαρχος του πλοίου συνυποβάλλει με τα δικαιο- 
λογητικά της προηγούμενης παραγράφου Υ.Δ. του Ν. 
1599/86, στην οποία δηλώνει ότι η στοιβασία δεν μπορεί 
να γίνει στο ανοικτό κατάστρωμα και ότι ο χώρος φορτίου 
που θα τοποθετηθεί η μονάδα μεταφοράς είναι εξοπλι¬ 
σμένος με μηχανικό εξαερισμό ικανό να προλάβει τη δη¬ 
μιουργία συγκέντρωσης υποκαπνιστικού πάνω από την 
οριακή τιμή (ΤΙ_ν) και ο οποίος (μηχανικός εξαερισμός) 
παρέχει δύο (2) τουλάχιστον εναλλαγές την ώρα, λογιζό- 
μενες σε κενό κλειστό χώρο φορτίου. 


Άρθρο 10 

Διάθεση μέσων συσκευασίας- 
πολειμμάτων υποκαπνιστικών 

Σε κάθε περίπτωση μετά τη διεξαγωγή εργασιών παρα- 
σιτοκτονίας τα μέσα συσκευασίας των παρασιτοκτόνων 
και τα κατάλοιπά τους ή τα υπολείμματα υποκαπνιστικού, 
απομακρύνονται από το πλοίο και από τους χώρους λιμέ¬ 
να και καταστρέφονται/διατίθενται σε κατάλληλους χώ¬ 
ρους, με μέριμνα και ευθύνη του ειδικού επιστήμονα. 

Άρθρο 11 

Υποχρεώσεις υπευθύνων για την παρασιτοκτονία 

Ο ειδικός επιστήμονας, το ειδικό συνεργείο, ο πλοίαρχος 
του πλοίου και τα οριζόμενα απ'αυτόν, όπου προβλέπεται, 
μέλη πληρώματος του πλοίου, οφείλουν να τηρούν, σε κά¬ 
θε περίπτωση, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από 
τις διατάξειςτου παρόντος Κανονισμού και του Π.Δ. 246/86 
(Α' 117), με το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός για 
την ασφαλή χρήση παρασιτοκτόνων στα πλοία. 

Άρθρο 12 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 
Κανονισμού αυτού τα Παραρτήματα: 

α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Υποδείγματα αιτήσεων που υποβάλ¬ 
λουν οι κατά περίπτωση υπεύθυνοι προς την αρμόδια Λι¬ 
μενική Αρχή. 

β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΗΕΟΚ ϋ3Τ3). 

γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Υποδείγματα χορήγησης αδειών 
από τις Λιμενικές Αρχές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I 
ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ 


Επώνυμο;. 

Όνομα:. 

Πατρώνυμο:. 

Μητρώνυμο:. 

Α.Δ.Τ. ή Μ.Ε.Θ. ή Αριθ. Διαβ.:. 

Τόπος γέννησης:. 

ΗμΛιία γέννησης:. 

Δ/νση κατοικίας;. 

Τηλ.:. 

(Τόπος - Ημ/νία) 


ΘΕΜΑ: "ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣ1ΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕ 
ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥ¬ 
ΝΕΡΓΕΙΟ" 


Επισυνάπτονται: 

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραοο βεβαίωσης του ειδικού επι¬ 
στήμονα 

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του ειδικού επιστήμονα 

3. Κατάσταση εργαζομένων στο ειδικό συνεργείο 

4. Πίνακας ελέγχου αριθ.:. 

(ο κατά περίπτωσι / πίνακας ελέγχου ανάλογα με η; μέθο¬ 
δο παρασιτοκτονίας που θα χρησιμοποιηθεί) 

Παρατηρήσεις: 

(!) Διαγράφεται ανάλογα 

(2) Α κριβής περιγραφή των χώρων 

(3) Πλήρη στοιχεία 

(4) Ονοματεπώνυμο 

(5) Αναγράφεται η μέθοδος 


ΠΡΟΣ 

Λιμενική Αρχή.. 

1. Σας επισυνάπτω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παρα¬ 

καλώ όπως μου χορηγήσετε άδεια διεξαγωγής εργασιών 
παρασιτοκτονίας με υποκαπνισμό στους ακόλουθους κε¬ 
νούς ή έμφορτους (1). 

( 2 ). 

χώρους φορτίου του υπό την πλοιαρχία μου 

πλοίου.σημαίας. 

νηολογίου..αριθ. 

Δ.Δ.Σ. 

2. Οι εργασίες παρασιτοκτονίας θα διεξαχθούν από το ειδικό 

συνεργείο (3). 


με επικεφαλής τον ειδικό επιστήμονα (4) 


3. Η μέθοδος παρασιτοκτονίας που θα εφαρμοστεί είναι (5).... 


Ο Πλοίαρχος 

(Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή - Σφραγίδα πλοίου) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ 


Επώνυμο:. 

Όνομα:. 

Πατρώνυμο:. 

Μητρώνυμο:. 

Α.Δ.Τ. ή Μ.Ε.Θ. ή Αριθ. Διαβ.:. 

Τ όπος γέννησης:. 

Ημ/νία γέννησης:. 

Δ/νση κατοικίας:. 

Τηλ.:. 

(Τόπος - Ημ/νία) 


ΘΕΜΑ: "ΧΟΡΗΓ ΗΣ Η ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΓΓΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕ 
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΕΠΑΦΗΣ ΑΠΟ ΕΙ¬ 
ΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ" 

Επισυνάπτονται: 

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βεβαίωσης του ειδικού επι¬ 
στήμονα 

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν, 1599/86 του ειδικού επιστήμονα 

3. Κατάσταση εργαζομένων στο ειδικό συνεργείο 

4. Πίνακας ελέγχου V 

Παρατηρήσεις: 

(1) Διαγράφεται ανάλογα 

(2) Ακριβής περιγραφή των χώρων 

(3) Πλήρη στοιχεία 

(4) Ονοματεπώνυμο 

(5) Ονομασία και είδος 


ΠΡΟΣ 

Λιμενική Αρχή. 

1. Σας επισυνάπτω τα απαιτσύμενα δικαιυλογητικά και παρα¬ 

καλώ όπως μου χορηγήσετε άδεια διεξαγωγής εργασιών 
παρασιτοκτονίας με ευτομοκτάνα επαφής στους ακόλου¬ 
θους κενούς ή έμφορτους (1). 

( 2 ). 

χώρους φορτίου του υπό την πλοιαρχία μου 

πλοίου.σημαίας. 

νηολογίου.αριθ. 

Δ.Δ.Σ. 

2. Οι εργασίες χημικής απεντόμωσης θα διεξαχθοόν από το 

ειδικό συνεργείο (3). 

με επικεφαλής τον ειδικό επιστήμονα (4). 


.3. Τα κντομοκτόνα επαφής που θα χρησιμοποιηθούν είναι (5). 


Ο Πλοίαρχος 

(Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή - Σφραγίδα πλοίου) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ 


Επώνυμο:. 

Όνομα:. 

Πατρώνυμο:. 

Μητρώνυμο:. 

Α,Δ,Τ, ή Μ.Ε.Θ, ή Αριθ. Διαβ.:. 

Τόπος γέννησης:. 

Ημ/νία γέννησης:. 

Δ/νση κατοικίας:. 

Τηλ.:. 

(Τόπος - Ημ/νία) 


ΘΕΜΑ: "ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΚΦΟΡ- 
ΤΩΣΗ ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΘΕΝΤΟΣ ΦΟΡ¬ 
ΤΙΟΥ" 

Επισυνόπτοντα ι: 

1. Πίνακας ελέγχου VI 

2. Επικυρωμένο οωτοαντίγραφο βεβαίωσης του ειδικού επι¬ 
στήμονα 

Παρατηρήσεις: 

(1) Ποσότητα φορτίου 

(2) Είδος φορτίου 

(3) Ακριβής περιγραφή των χώρων 

(4) Ονοματεπώνυμο 


ΠΡΟΣ 

Λιμενική Αρχή. 

1. Στη συνέχεια της αίτησης για την είσοδο στο λιμένα, σας 
επισυνάπτω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ 

όπως μου χορηγήσετε άδεια εκφόρτωσης (1)... 

φορτίου (2). 

από του έμφορτους (3). 

χώρους φορτίου του πλοίου. 

ση μαίας.νηολογίου. 

αριθ.-.Δ.Δ.Σ. 

2, Καθόλη τη διάρκεια των ανωτέρω εργασιών θα παρίσταται 

ο ειδικός επιστήμονας (4). 


Ο Πλοίαρχος 

(Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή - Σφραγίδα πλοίου) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 

ΑΙΤ Η ΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ 


Επώνυμο:. 

Όνομα:. 

Πατρώνυμο:. 

Μητρώνυμο:. 

Α.Δ,Τ. ή Μ.Ε.Θ. ή Αριθ. Διαβ.:. 

Τόπος γέννησης:. 

Ημ/νία γέννησης:. 

Δ/νση κατοικίας:. 

Τηλ.:. 

(Τόπος - Ημ/νία) 


ΘΕΜΑ: "ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ/ΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ" 


Επισυνάπτονται: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του ειδικού επιστήμονα 

2. Πίνακας ελέγχου VII 

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του πλοιάρχου (απαι¬ 
τείται μόνον εφόσον η στυιβασία της/των μυνάδας/ων με¬ 
ταφοράς γίνει στους χώρους φορτίου του πλοίου) 

Παρατηρήσεις: 

(1) Στοιχεία 

(2) Είδος φορτίου 

(3) Ακριβής θέση των χώρων στοιβσσίας 

(4) Πλήρη στοιχεία 

(5) Ονοματεπώνυμο 

(6) Η).ι/νία που διεξήχθη ο υποκαπνισμός 

(7) Τύπος υποκαπνιστκού 


ΠΡΟΣ 

Λιμενική Αρχή. 

ί. Σας επισυνάπτω τα απαιτοΰμενα δικαιολογητικά και παρα¬ 
καλώ όπως μου χορηγήσετε άδεια φόρτωσης της/των μονά- 
δας/ων μεταφοράς (1). 


που περιέχευ'ουν (2). 

και θα φορτωθεί/ούν στ (3). 


του πλοίου.σημαίας. 

νηολογίου.αριθ. 

Δ.Δ.Σ. 

2. Η/Οι ως άνω μονάδα/ες μεταφοράς έχουν υποστεί εργασίες 
υποκαπνισμού, χωρίς εξαερισμό, στην ξηρά από το ειδικό 

συνεργείο (4). 

με επικεφαλής τον ειδικό επιστήμονα (5). 


την (6).με το υποκαπνιστικό (7) 


Ο Πλοίαρχος 

(Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή - Σφραγίδα πλοίου) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ I 

Για να επιτραπεΐ η διεξαγωγή εργασιών παρασιτοκτονίας με υποκαπνισμό και μηχανικά εξαερισμό 
σε κενούς χώρους φορτίου πλοίου που αρχίζουν και ολοκληρώνονται στον ίδιο λιμένα. 

(Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται και υπογράφεται, σε τρία αντίγραφα, από τον πλοίαρχο του πλοίου και τον ειδικό επιστήμονα προ- 
κειμένου επιτραπεΐ η έναρξη διεξαγωγής των εργασιών παρασιτοκτονίας. 

Μετά την εκτέλεση της παρασιτοκτονίας προσκομίζεται στη Λιμενική Αρχή πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια προκει- 
μένου να επιτραπεΐ ο απόπλους του πλοίου) 


Λιμένας.Προβλήτας ή Αγκυροβόλιο. 

Είδος και Όνομα Πλοίου.Σημαία. 

Νηολογίου.ΑριΟ.ΔΔΣ. 

Στοιχεία βεβαίωσης Ειδικού Επιστήμονα. 

Στοιχεία Ειδικού Συνεργείου . 

Ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία των μελών τοο Ειδικού Συνεργείου. 


Τύπος υποκαπνιστικού (εγκεκριμένο από το ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ σύμφωνα με Π,Δ. 246/86 για χρήση στην Ελλάδα) 


Ο Πλοίαρχος και ο Ειδικός Επιστήμονας πρέπει να συμπληρώνουν μαζί τον πίνακα ελέγχου. ΓΙ ασφάλεια των διαδικασιών απαιτεί ότι 
όλες οι ερωτήσεις πρέπει να απαντιούνται καταφατικά συμπληρώνοντας την ένδειξη "X" στα αντίστοιχα τετραγωνίδια. Εάν μια 
ερώτηση κρίνεται ότι δεν έχει εφαρμογή τότε αναγράφεται στο οικείο τετραγωνίδιο η ένδειξη "Ο" με πλήρη αιτιολόγηση στη 
στήλη των παρατηρήσεων. 


ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΥ 


ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙ¬ 
ΣΤΗΜΟΝΑΣ 

I. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Πριν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε υποκαπνιστικό είστε 
βέβαιοι ότι για τη συγκεκριμένη περίπτωση τα εντομοκτόνα 
επαφής δεν είναι αποτελεσματικά; 

□ 

□ 


1.2 Γνωρίζετε καλά τις ισχύουσες διατάξεις ταυ Π.Δ. 246/86 (ΦΕΚ 
117Λ'& 161 Λ786), του αριθ. 24 Γενικού Κανονισμού Λιμένα 
και τις συστάσεις του ΙΜΟ (ΚΕΟΟΜΜΕΝΟΑΤΤΟΝ5 ΟΝ ΤΗΕ 
5ΑΡΕ Π8Ε ΟΡ ΡΕ3ΤΙΟΗ>Ε3ΙΝ 3Η1Ρ5); 

Π 

Π 


1.3 Γνωρίζετε ότι ο υποκαπνισμός κενών χώρων φορτίου πρέπει να 
γίνεται ΓΙΑΝΤΑ στο λιμένα και δεν επιτρέπεται ο απόπλους 
μέχρις ότου ο ειδικός επιστήμονας εφοδιάσει ίο πλοίο με πι¬ 
στοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια; 

: ι 

ί_Ι 

υ 


1.4 Γνωρίζετε ότι ο υποκαπνισμός για την καταπολέμηση τρωκτι¬ 
κών διεξάγεται ΜΟΝΟ στο λιμένα, με μηχανικό εξαερισμό, με 
την επίβλεψη των αρμοδίων Υγειονομικών Αρχών; 

υ 

υ 


1.5 Γνωρίζετε ότι σε περίπτωση ασθένειας λόγω έκθεσης σε παρα¬ 
σιτοκτόνο πρέπει να ζητηθεί άμεση ιατρική βοήθεια και ότι 
σχετικές πληροφορίες παρέχονται στον οδηγό ΜΡΑΟ του ΙΜΟ 
ή στη συσκευααία των ουσιών αυτών; 

□ 

□ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

2.1 Έγινε έλεγχος της αεροστεγανΰτητας των φρακτών και κατα¬ 
στρωμάτων που διαχωρίζουν χώρους φορτίου με χώρους εν¬ 
διαίτησης ή εργασίας πληρώματος; 

Σε περίπτωση που στις ανωτέρω φρακτές ή καταστρώματα 
υπάρχουν ανοίγματα επικοινωνίας θα ληφθούν μέτρα αποκα- 
ταστάσασης αεροστεγανότητας κατά το χρόνο της έκθεσης; 


2.2 Εφόδιασε ο ειδικός επιστήμονας τον πλοίαρχο με γραπτές οδη¬ 
γίες: 

για το υποκαπνιστικό που θα χρησιμοποιηθεί; 
τους κινδύνους που προέρχονται απ' αυτό; 
την οριακή τιμή (ΤΕν) του υποκαπνιστικοΰ; 
τις προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν; 


2.3 Οι χώροι φορτίου που πρόκειται να υποκαπνιστούν καθώς και 
όποιοι άλλοι χώροι κρίνει ο ειδικός επιστήμονας έχουν εκκε- 
νοιθεί (π.χ. από ανθρώπους, άχρηστα αντικείμενα, από φορτίο) 
και οι χώροι που δεν έχουν βρεθεί κατάλληλοι έχουν σφραγι- 
σθεί; 


2.4 Ενημερώθηκε το πλήρωμα του πλοίου ότι πρέπει να απομα¬ 
κρυνθεί από το πλοίο κατά τον υποκαπνισμό (εκτός των περι¬ 
πτώσεων των παρ. 2.7 και 2.9} και μέχρι να πιστοποιηθεί από 
τον ειδικό επιστήμονα ότι το πλοίο είναι απαλλαγμένο από ε¬ 
πικίνδυνα αέρια; 


2.5 Ο πλοίαρχος μερίμνησε για την τοποθέτηση φύλακα κατά τη 
διεξαγωγή του υποκαπνισμού ώστε να αποφευχθεί η χωρίς ά¬ 
δεια είσοδος στο πλοίο κάθε ατόμου καθώς και για την τοποθέ¬ 
τηση σε εμφανή σημεία των κλιμάκων ή των εισόδων στους 
χώρους ενδιαίτησης προειδοποιητικών πινακίδων; 


2.6 Γνωρίζει ο ειδικός επιστήμονας ότι έχει την ευθύνη ασφαλείας 
και υγιεινής καθόλη τη διάρκεια ταυ υποκαπνισμού και μέχρις 
ότου πιστοποιηθεί ότι το πλοίο είναι απαλλαγμένο από τα επι¬ 
κίνδυνα αέρια του υποκαπνιστικού; 


2.7 Υπάρχουν επαρκείς και κατάλληλες αναπνευστικές συσκευές 
(τουλάχιστον 4 σετ) για να φορεθούν από μέλη του πληρώμα¬ 
τος που τυχόν απαιτηθεί να βοηθήσουν σε εργασίες ή και απαι¬ 
τηθεί για την ασφάλεια του πλοίου (π.χ. στο άνοιγμα των κυ¬ 
τών) και στην περίπτωση αυτή ο ειδικός επιστήμονας γνωρίζει 
ότι πρέπει να δώσει πλήρεις και σαφείς οδηγίες στα μέλη του 
πληρώματος για την ασφάλεια τους; 


2.8 Γνωρίζει καλά ο ειδικός επιστήμονας ότι μετά τα πέ|τας του 
υποκαπνισμού πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για 
να βεβαιωθεί ότι το υποκαπνιστικό διασκορπίστηκε; 


2.9 Ο ειδικός επιστήμονας γνωρίζει ότι πρέπει να ενημερώσει γρα- 
πτώς τον πλοίαρχο για το ποιοι χώροι του πλοίου είναι ασφαλείς 
για τυχόν επανεγκατάσταση των βασικών μελών του πληρώμα¬ 
τος (βλ. παραπάνω παρ. 2.7) πριν τον εζαερισμό του πλοίου; 

Στην παραπάνω περίπτωση γνωρίζει ο ειδικός επιστήμονας ότι 
πρέπει να ελέγχει καθ' όλη την διάρκεια του υποκαπνισμού και 
του εξαερισμοό τους χώρους στους οποίους έχει επιτραπεί η ε¬ 
γκατάσταση προσωπικού για να είναι βέβαιο ότι η τιμή του υ¬ 
πό καπνιστικού δεν έχει υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο και ότι 
σε αντίθετη περίπτωση τα μέλη του πληρώματος πρέπει να α¬ 
πομακρυνθούν από τους χώρους αυτούς μέχρις ότου η Επανε¬ 
γκατάσταση είναι ασφαλής; 
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2.10 Έχουν οριοθεί τα μέλη του πληρώματος που πιθανόν να απαι¬ 
τηθεί να επιβιβασθούν στο πλοίο; 

Π 



2.11 Γνωρίζετε καλά ότι η άνοδος μη εξουσιοδοτημένων ατόμων 
στο πλοίο δεν επιτρέπεται μέχρις ότου πιστοποιηθεί ότι οι χώ¬ 
ροι όπου πιθανόν να υπάρχει υποκαπνιστικό είναι απαλλαγμέ¬ 
νοι από επικίνδυνα αέρια, έχουν αφαιρεθεί οι προειδοποιητικές 
πινακίδες και εκδοθεί πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυ¬ 
να αέρια; 

Μ 

□ 


2.12 Γνωρίζει καλά ο ειδικός επιστήμονας ότι το πιστοποιητικό α¬ 
παλλαγής από επικίνδυνα αέρια εκδίδεται όταν όλες οι δοκιμές 
δείξουν ότι δεν υπάρχει υποκαπνιστικό στους χώρους φορτίου, 
τους γειτονικούς τους και γενικά σε όλο το πλοίο και ότι οι δο¬ 
κιμές πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώ¬ 
σεις αργής απελευθέρωσης υπολειμμάτων υποκαπνιστικού ει¬ 
δικά εάν οι θερμοκρασίες του χώρου φορτίου είναι μικρότερες 
ή ίσες των 10"Γ; 




2.13 Γνωρίζετε καλά ότι η είσοδος ατόμων σε χώρους φορτίου που 
βρίσκονται υπό υποκαπνισμό επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης και ότι στην περίπτωση αυτή ο ειδικός επι¬ 
στήμονας και τουλάχιστον άλλο ένα άτομο εισέρχονται, φορώ¬ 
ντας ο καθένας, ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό και εξάρτιση, 
κατάλληλο για το χρησιμοποιούμενο υποκαπνιστικό και σχοινί 
ασφαλείας συγκρατούμενο από πρόσωπο που βρίσκεται έξω α¬ 
πό το χώρο και το οποίο φέρει τον ίδιο εξοπλισμό; 

Π 

Γ 


2.14 Γνωρίζετε καλά ότι σε περίπτωση που μετρηθούν συγκεντρώ¬ 
σεις αερίων πάνω από την τιμή ΤΙ.ν, σε χώρο όπου βρίσκεται 
προσωπικό, πρέπει να ληφθούν μέτρα άμεσης αντιμετώπισης 
όπως η χρήση αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών για την 
προστασία του προσωπικού, ή εκκένωση και ο εξαερισμός του 
χώρου; 

Γ 

Π 



ΒΕΒΑΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΛΕΓΧΩΝ 


Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 

(Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή - Σφραγίδα - Ώρα - Ημερομηνία) 


Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 

(Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή - Ώρα - Ημερομηνία) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ II 

Για να επιτραπεί η διεξαγωγή εργασιών παράσιτοκτονίας με υποκαπνισμό σε έμφορτους 
χώρους φορτίου πλοίου που αρχίζουν και ολοκληρώνονται στον ίδιο λιμένα. 

(Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται και υπογράφεται, σε τρία αντίγραφα, από τον πλοίαρχο του πλοίου και τον ειδικό επιστήμονα πρυ- 
κειμένου επιτραπεί η έναρξη διεξαγωγής των εργασιών παρασιτοκτονίας. 

Μετά την εκτέλεση της παρασιτοκτονίας προσκομίζεται στη Λιμενική Αρχή πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνο, αέρια προκει- 
μένου να επιτραπεί ο απόπλους του πλοίου) 


Λιμένας.Προβλήτας ή Αγκυροβόλιο. 

Είδος και Όνομα 1 Ιλοϊσυ.Σημαία. 

Νηολογίου.Αριθ.ΔΔΣ 

Στοιχεία βεβαίωσης Ειδικού Επιστήμονα. 

Στοιχεία Ειδικού Συνεργείου . 

Ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία των μελών του Ειδικού Συνεργείου. 


Είδος φορτίου. 

Τύπος υποκαπνιστικού (εγκεκριμένο από το ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ σύμφωνα με Π. Δ. 246/86 για χρήση στην Ελλάδα) 


Ο Πλοίαρχος και ο Ειδικός Επιστήμονας πρέπει να συμπληρώνουν μαζί τον πίνακα ελέγχου. Η ασφάλεια των διαδικασιών απαιτεί ότι 
όλες οι ερωτήσεις πρέπει να απαντιούνται καταφατικά συμπληρώνοντας την ένδειξη " Χ"στα αντίστοιχα τετραγωνίδια. Εάν μια 
ερώτηση κρίνεται ότι δεν έχει εφαρμογή τότε αναγράφεται στο οικείο τετραγωνίδιο η ένδειξη "Ο"με πλήρη αιτιολόγηση στη 
στήλη των παρατηρήσεων. 


ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΥ 


ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙ¬ 
ΣΤΗΜΟΝΑΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Πριν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε υποκαπνιστικό είστε 
βέβαιοι ότι για τη συγκεκριμένη περίπτωση τα εντομοκτόνα ε¬ 
παφής δεν είναι αποτελεσματικά; 

□ 

Π 


1.2 Γνωρίζετε καλά τις ιοχύουσες διατάξεις του Π. Δ. 246/86 (ΦΕΚ 
ί 17Α'& 161 Α786), του αριθ. 24 Γενικού Κανονισμού Λιμένα 
και τις συστάσεις του ΙΜΟ (ΚΕΟΟΜΜΕΝΌΑΤΙΟΝ5 ΟΝ ΤΗΕ 
8ΑΕΕ ΕΙ3Ε ΟΡ ΡΕ8ΤΙΕΙΟΕ8 ΙΝ 8ΗΙΡ8); 

ι: 

□ 


1.3 Γνωρίζετε ότι σε περίπτωση ασθένειας λόγω έκθεσης σε παρα¬ 
σιτοκτόνο πρέπει να ζητηθεί άμεση ιατρική βοήθεια και ότι 
σχετικές πληροφορίες παρέχονται στον οδηγό ΜΓΑΟ του ΙΜΟ 
ή στη συσκευασία των ουσιών αυτών; 

ι.: 

[ 1 


2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

2.1 Εγινε έλεγχος της αεροστεγανότητας των φρακτών και κατα¬ 
στρωμάτων που διαχωρίζουν χώρους φορτίου με χώρους εν¬ 
διαίτησης ή εργασίας πληρώματος; 

Σε περίπτωση που στις ανωτέρω φράκτες ή καταστρώματα 
υπάρχουν ανοίγματα επικοινωνίας θα ληφθούν μέτρα αποκα¬ 
τάστασης αεροστεγανότητας κατά το χρόνο της έκθεσης; 

Γ“| 

□ 
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2.2 Εφόδιασε ο ειδικός επιστήμονας τον πλοίαρχο με γραπτές οδη¬ 


γία το υποκαπνιστικό ποι> θα χρησιμοποιηθεί; 
τους κινδύνους που προέρχονται απ' αυτό: 
την οριακή τιμή (ΤΕν) του υποκαπνιστικοΰ; 
τις προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν; 


2.3 Οι χώροι φορτίου που πρόκειται να υποκαπνιστούν καθώς και 
όποιοι άλλοι χώροι κρίνει ο ειδικός επιστήμονας έχουν εκκε¬ 
νωθεί {π.χ. από ανθρώπους, άχρηστα αντικείμενα) και οι χώροι 
που δεν έχουν βρεθεί κατάλληλοι έχουν σφραγισθεί; 


2,4 Ενημερώθηκε το πλήρωμα του πλοίου ότι πρέπει να απομα¬ 
κρυνθεί από το πλοίο κατά τον υποκαπνισμό (εκτός των περι¬ 
πτώσεων των παρ. 2.7 και 2,9) και μέχρι να πιστοποιηθεί από 
τον ειδικό επιστήμονα ότι το πλοίο είναι απαλλαγμένο από ε¬ 
πικίνδυνα αέρια; 


2.5 Ο πλοίαρχος μερίμνησε για την τοποθέτηση φύλακα κατά τη 
διεξαγωγή του υποκαπνισμού ώστε να αποφευχθεί η χωρίς ά¬ 
δεια είσοδος στο πλοίο κάθε ατόμου καθώς και για την τοποθέ¬ 
τηση σε εμφανή σημεία των κλιμάκων ή των εισόδων στους 
χώρους ενδιαίτησης προειδοποιητικών πινακίδων; 


2.ί> Γνωρίζει ο ειδικός επιστήμονας όχι έχει την ευθύνη ασφαλείας 
και υγιεινής καθόλη τη διάρκεια του υποκαπνισμού και μέχρις 
ότου πιστοποιηθεί ότι το πλοίο είναι απαλλαγμένο από τα επι¬ 
κίνδυνα αέρια του υποκαπνιστικού; 


2.7 Υπάρχουν επαρκείς και κατάλληλε: αναπνευστικές συσκευές 
(τουλάχιστον 4 σετ) για να φορεθούν από μέλη του πληρώμα¬ 
τος που τυχόν απαιτηθεί να βοηθήσουν σε εργασίες ή και απαι¬ 
τηθεί για την ασφάλεια του πλοίου (π,χ. στο άνοιγμα των κυ¬ 
τών) και στην περίπτωση αυτή ο ειδικός επιστήμονας γνωρίζει 
ότι πρέπει να δώσει πλήρεις και σαφείς οδηγίες στα μέλη του 
πληρώματος για την ασφάλειά τους; 


2.8 Γνωρίζει καλά ο ειδικός επιστήμονας ότι μετά το πέρας του 
υποκαπνισμού πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για 
να βεβαιωθεί ότι το υποκαπνιστικό διασκορπίστηκε; 


2.9 Ο ειδικός επιστήμονας γνωρίζει ότι πρέπει να ενημερώσει γρα¬ 
πτός τον πλοίαρχο για το ποιοι χώροι του πλοίου είναι ασφαλείς 
για τυχόν επανεγκατάσταση των βασικών μελών του πληρώμα¬ 
τος (βλ. παραπάνω παρ. 2.7) πριν ταν εξαερισμό του πλοίου; 

Στην παραπάνω περίπτωση γνωρίζει ο ειδικός επιστήμονας ότι 
πρέπει να ελέγχει καθ' όλη την διάρκεια του υποκαπνισμού και 
του εξαερισμού τους χώρους στους οποίους έχει επιτραπεί η ε¬ 
γκατάσταση προσωπικού για να είναι βέβαιο ότι η τιμή του υ- 
ποκαπνιστικού δεν έχει υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο και ότι 
σε αντίθετη περίπτωση τα μέλη του πληρώματος πρέπει να α¬ 
πομακρυνθούν από τους χώρους αυτούς μέχρι: ότου η κπσνε- 
γκατάσταση είναι ασφαλής; 


2.1Θ Έχουν ορισθεί τα μέλη του πληρώματος που πιθανόν να απαι¬ 
τηθεί να επιβιβασθουν στο πλοίο; 


2.11 Γνωρίζετε καλά ότι η άνοδος μη εξουσιοδοτημένων ατόμων 
στο πλοίο δεν επιτρέπεται μέχρις ότου πιστοποιηθεί ότι οι χώ¬ 
ροι όπου πιθανόν να υπάρχει υποκαπνιστικό είναι απαλλαγμέ¬ 
νοι από επικίνδυνα αέρια, έχουν αιραιρεθεί οι προειδοποιητικές 
πινακίδες και εκδοθεί πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυ¬ 
να αέρια; 
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12.12 Γνωρίζει καλά 0 ειδικός επιστήμονας ότι το πιστοποιητικό α¬ 
παλλαγής από επικίνδυνα αέρια εκδίδεται όταν όλες οι δοκιμές 
δείξουν ότι δεν υπάρχει υποκαπνιστικό στους χώρους φορτίου, 
τους γειτονικούς τους και γενικά σε όλο το πλοίο και ότι οι δο¬ 
κιμές πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώ¬ 
σεις αργής απελευθέρωσης υπολειμμάτων υποκαπνιστικού ει¬ 
δικά εάν οι θερμοκρασίες του χώρου φορτίου είναι μικρότερες 
ή ίσες των 10°Ο: 


ϋ 


2.13 Γνωρίζετε καλά ότι η είσοδος ατόμων σε χώρους φορτίου που 
βρίσκονται υπό υποκαπνισμό επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης και ότι στην περίπτωση αυτή ο ειδικός επι¬ 
στήμονας και τουλάχιστον άλλο ένα άτομο εισέρχονται φορώ¬ 
ντας ο καθένας, ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό και εξάρτιση, 
κατάλληλο για το χρησιμοποιούμενο υποκαπνιστικό και σχοινί 
ασφαλείας συγκροτούμενο από πρόσωπο που βρίσκεται έξω α¬ 
πό το χώρο και το οποίο φέρει τον ίδιο εξοπλισμό; 


□ 


2.14 Γνωρίζετε καλά ότι σε περίπτωση που μετρηθούν συγκεντρώ¬ 
σεις αερίων πάνω από την τιμή ΤΓ\Λ σε χώρο όπου βρίσκεται 
προσωπικό, πρέπει να ληφθούν μέτρα άμεσης αντιμετώπισης 
όπως η χρήση αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών για την 
προστασία του προσωπικού, ή εκκένωση και ο εξαερισμός του 
χώρου; 


Π 


2.15 Γνωρίζεται ότι κατά τα τελευταία στάδια της εκφόρτωσης για 
να επιτραπεί η είσοδος στους χώρους φορτίου που υπέστησαν 
υποκαπνισμό, οι χώροι αυτοί πρέπει να επιθεωρηθούν από ει¬ 
δικό επιστήμονα ο οποίος Οα χορηγήσει σχετικό πιστοποιητικό 
απαλλαγής από τα επικίνδυνα αέρια του υποκαπνιστικού; 

□ 

Ε 


2.16 Γνωρίζει καλά ο πλοίαρχος του πλοίου ότι μετά το πέρας της 
εκφόρτωσης ο ειδικός επιστήμονας πρέπει να του χορηγήσει 
πιστοποιητικό απαλλαγής από τα επικίνδυνα αέρια του υποκα- 
πνιστικού για όλο το πλοίο οπότε αοαιροίινται όλεε οι προει¬ 
δοποιητικές πινακίδες και γίνεται σχετική εγγραφή στο ημερο¬ 
λόγιο του πλοίου; 

Π 

□ 



ΒΕΒΑΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΛΕΓΧΩΝ 

ο πλοίαρχοι; 


(Ονοματεπώνυμο ■ Υπογραφή - Σφραγίδα - Ωρα - Ημερομηνία) 


Ο ΕΙΑΙΚΟΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 

(Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή - Ώρα - Ημερομηνία) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ III 

Για να επιτραπεί η διεξαγωγή εργασιών παρασιτοκτονίας με υποκαπνισμό σε εμφόρτους χώρους φορτίου 
πλοίου που αρχίζουν στο λιμένα και συνεχίζονται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

(Ο πίνακας αυτός, που περιλαμβάνει γενικούς και ειδικούς ελέγχους, συμπληρώνεται και υπογράφεται, σε τρία αντίγραφα, από τον 
πλοίαρχο του πλοίου και τον ειδικό επιστήμονα, προκειμένου επιτραπεί η έναρξη διεξαγωγής των εργασιών παρασιτοκτονίας.) 


Λιμένας.Προβλήτας ή Αγκυροβόλιο. 

Είδος και Όνομα Πλοίου.Σημαία. 

Νηολογίου.Αριθ.ΔΔΣ 

Στοιχεία βεβαίωσης Ειδικού Επιστήμονα. 

Στοιχεία Ειδικού Συνεργείου. 

Ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία των μελών του Ειδικού Συνεργείου. 


Είδος φορτίου. 

Τύπος υποκιτπνιστικού* (εγκεκριμένο από το ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ σύμφωνα με Π.Α. 246/86 για χρήση στην Ελλάδα) 


Ο Πλοίαρχος και ο Ειδικός Επιστήμονας πρέπει να συμπληρώνουν μαζί τον πίνακα ελέγχου. Η ασφάλεια των διαδικασιών απαιτεί ότι 
όλες οι ερωτήσεις πρέπει να απαντιούνται καταφατικά συμπληρώνοντας την ένδειξη "X" στα αντίστοιχα τετραγωνίδια. Εάν μια 
ερώτηση κρίνεται ότι δεν έχει εφαρμογή τότε αναγράφεται στο οικείο τετραγωνίδιο η ένδειξη 'Ό Γ ' με πλήρη αιτιολόγηση στη 
στήλη των παρατηρήσεων. 

* Απαγορεύεται η χρήση ΜΕΘΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟΥ 


ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΥ 



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 


ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙ¬ 
ΣΤΗΜΟΝΑΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 




1.1 Πριν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε υποκαπνιστικό είστε 
βέβαιοι ότι για τη συγκεκριμένη περίπτωση τα εντομοκτόνα ε¬ 
παφής δεν είναι αποτελεσματικά; 

□ 

□ 


1.2 Γνωρίζετε καλά τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Α, 246/86 (ΦΕΚ 

117Λ'& 161 Λ786). του αριθ. 24 Γενικού Κανονισμού Λιμένα 
και τις συστάσεις του 1ΜΟ (ΚΕΟΟΜΜΕΝΟΑΤΙΟΝ5 ΟΝ ΤΗΕ 
8ΑΡΕ Π8Ε ΟΓ ΡΕ5ΤΙ01ΟΕ5ΙΝ 5ΗΙΡ5); 

1 

Μ 


1.3 Γνωρίζετε ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ο υποκαπνισμός για την κα¬ 
ταπολέμηση τρωκτικών να συνεχίζεται στο ταξίδι και ότι ο υ- 
ποκαπνισμός στις περιπτώσεις αυτές διεξάγεται ΜΟΝΟ στο 
λιμένα, με μηχανικό εξαερισμό με την επίβλεψη των αρμοδίων 
Υγειονομικών Αρχών; 

□ 

□ 


1.4 Γνωρίζετε ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
ο υποκαπνισμός χώρων φορτίου που είναι κοντά (γειτνιά¬ 
ζουν άμεσα) σε χώρους ενδιαίτησης ή το μηχανοστάσιο; 

□ 

□ 
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1.5 Γνωρίζετε ότι για να επιτραπεί ο απόπλους του πλοίου θα πρέ¬ 
πει ο ειδικός επιστήμονας να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με βε¬ 
βαίωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι: 

(α) Τα αέρια στους χώρους φορτίου έχουν φθάσει σε αρκετά υ¬ 
ψηλή συγκέντρωση για να μπορεί να ανιχνευθεί κάθε πιθανή 
διαρροή 

(β) Οι χώροι γύρω από τους υποκαπνιζόμενους χώρους φορτίου 
έχουν ελεγχθεί και βρέθηκαν απαλλαγμένοι από επικίνδυνα 
αέρια και 

(γ) Ο αξιωματικός και τα δΰο ικανοποιητικά ενημερωμένα μέλη 
του πληρώματος που ορίστηκαν από τον πλοίαρχο γνωρί¬ 
ζουν απόλυτα τη χρήση του εξοπλισμού ανίχνευσης αερίων. 


2. ΕΙΛΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

2,1 Έγινε έλεγχος της αεροστεγανότητας των φρακτών και κατα¬ 
στρωμάτων που διαχωρίζουν χώρους φορτίου με χώρους εν¬ 
διαίτησης ή εργασίας πληρώματος; 

Σε περίπτωση που στις ανωτέρω φράκτες ή καταστρώματα 
υπάρχουν ανοίγματα επικοινωνίας θα ληοθούν μέτρα αποκα¬ 
τάστασης αεροστεγανότητας κατά το χρόνο της έκθεσης; 

Ειδικότερα τα δίκτυα σωληνώσεων φορτίου και σεντινών απο¬ 
μονώνονται κατάλληλα προς αποφυγή διαφυγής αερίων μέσω 


2.2 Εφόδιασε ο ειδικός επιστήμονας τον πλοίαρχο με γραπτές οδη¬ 
γίες: 

για το υποκαπνιστικό που θα χρησιμοποιηθεί; 
τους κινδύνους που προέρχονται απ' αυτό: 
την οριακή τιμή (ΤΕν) του υποκαπνιστικού: 
τις προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν; 


2.3 Οι χώροι που πρόκειται να υποκαπνιστούν καθώς και οι όποιοι 
άλλοι χώροι κρίνει ο ειδικός επιστήμονας, έχουν εκκενωθεί 
(π.χ. από ανθρώπους, άχρηστα αντικείμενα) και οι χώροι που 
δεν έχουν βρεθεί κατάλληλοι έχουν σφραγισθεί; 


2.4 Εξασφαλίσθηκε μι; ευθύνη του ειδικού επιστήμονα η στεγανό- 
τητα στους χώρους που πρόκειται να διενεργηθεΐ ο υποκαπνι- 
σμός προς αποφυγή διαρροής επικινδύνων αερίων προς τους 
χώρους διαμονής και εργασίας του πληρώματος και γνωρίζει ο 
πλοίαρχος ότι η παραπάνω στεγανότητα πρέπει να διατηρείται 
με ευθύνη του στα ταξίδι; 


2.5 Ενημερώθηκε γραπτά και προφορικά το πλήρωμα του πλοίου 
από τον ειδικό επιστήμονα για τα μέτρα προστασίας που πρέπει 
να ληφθούν πριν, κατά και μετά τον υποκαπνισμό; 


2.6 Υπάρχει ειδική έγκριση ίου ειδικού επιστήμονα για συνέχιση 
του υποκαπνισμού κατά το ταξίδι χωρίς να γίνει μερικός εξαε- 
ρισμός προ του απόπλου; 
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2.7 Ορίσθηκε αχό τον πλοίαρχο: 

- ένας έμπειρος αξιωματικός του πλοίου με επαρκή ενημέ¬ 
ρωση σαν υπεύθυνος για την τήρηση ασφαλών συνθηκών 
στους χώρους ενδιαίτησης, το μηχανοστάσιο και τους άλ¬ 
λους χώρους εργασίας, μετά την μεταβίβαση της ευθύνης 
από τον ειδικό επιστήμονα στον πλοίαρχο για τη διατήρη- 
ση της στεγανότητας στους χώρους που διενεργείται υπο- 
καπνισμός; 

- δύο ικανοποιητικά ενημερωμένα μέλη του πληρώματος για 
υποβοήθηση του έργου του παραπάνω αξιωματικού του 
πλοίου; 


2.8 Βεβαιώθηκε ο πλοίαρχος ότι ο αξιωματικός και τα μέλη του 
πληρώματος που έχει ορίσει γνωρίζουν καλά: 

(α) τις οδηγίες που περιέχονται στην ετικέτα ή τη συσκευα- 
σία του υποκαπνιστικού; 

(β) τις συστάσεις του παρασκευαστή του υποκαπνιστικού 
σχετικά με τις μεθόδους ανίχνευσής του στον αέρα, τη 
συμπεριφορά του, τις επικίνδυνες ιδιότητες του τα συ¬ 
μπτώματα δηλητηρίασης, τις σχετικές πρώτες βοήθειες 
και τις διαδικασίες ειδικής ιατρικής θεραπείας; 


2.9 Οι χώροι φορτίου προ της φόρτωσης και χωρίς να περιέχουν 
υπολείμματα φορτίου, επιθεωρήθηκαν από τον ειδικό επιστή¬ 
μονα και τους ορισθέντες από τον πλοίαρχο αξιωματικό και 
δύο μέλη πληρώματος για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα 
τους και ότι μπορεί να γίνουν ικανοποιητικά αεροστεγείς; 


2.10 Μετά το πέρας της παραπάνω επιθεώρησης ο ειδικός επιστή¬ 
μονας παρέδωσε στον πλοίαρχο βεβαίωση ότι έγινε επιθεώρη¬ 
ση και οι χώροι φορτίου είναι κατάλληλοι ή όχι για υποκαπνι- 
σμό και στη περίπτωση που ο χώρος του φορτίου δεν είναι ικα¬ 
νοποιητικά στεγανός αναγράφει στη παραπάνω βεβαίωση τις 
εργασίες που πρέπει να γίνουν ώστε ο χώρος να μπορεί να υ- 
ποκαπνισθεί; 


2.11 Έχει γίνει κατανοητό από τσν πλοίαρχο του πλοίου και τον 
ειδικό επιστήμονα ότι απαγορεύεται ο υποκαπνισμός κοιτά το 
ταξίδι σε συχνά επισκεπτόμενους χώρους και αποθήκες (π.χ το 
πρόστεγο); 


2.12 Φέρει το πλοίο; 

(α) Εξοπλισμό ανίχνευσης αερίων, με επαρκή ανταλλακτικά 
που να καλύπτουν όλο το ταξίδι (τουλάχιστον δύο σετ 
δειγματοληψίας με 50 σωληνίσκους μέτρησης και τουλά¬ 
χιστον τέσσερις ανιχνευτές αερίου με συναγερμό) και οδη¬ 
γίες για τη χρήση τουξ και την οριακή τιμή (ΤΤν): 

(β) Οδηγίες για τη διάθεση των υπολειμμάτων του υποκαπνι- 
στικού: 

(γ) Τουλάχιστον 4 σετ ολόκληρου προστατευτικού εξοπλισμού 
καταλλήλου για το υκοκαπνκττικό που χρησιμοποιείται; 

(δ) Τα απαραίτητα φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό που προ- 
βλέπονται από τον Ιατρικό Οδηγό Πρώτων Βοηθειών ή υ¬ 
ποδεικνύονται από τον ειδικό επιστήμονα ή καθορίζονται 
στις οδηγίες του υποκαπνιστικού; 


2.13 Ο ειδικός επιστήμονας ενημέρωσε γραπτά τον πλοίαρχο του 
πλοίου για τους χώρους που περιέχουν φορτίο και πρέπει να 
υποκαπνιστούν και τους χώρους που θεωρείται επικίνδυνη η 
είσοδος κατά τη διάρκεια του υποκαπνισμού: 


Ονόματα αξιωματικού, 
μελών πληρώματος: 
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2.7 Ορίσθηκε από τον πλοίαρχο: 

- ένας έμπειρος αξιωματικός του πλοίου με επαρκή ενημέ¬ 
ρωση σαν υπεύθυνος για την τήρηση ασφαλών συνθηκών 
στους χώρους ενδιαίτησης, το μηχανοστάσιο και τους άλ¬ 
λους χώρους εργασίας, μετά την μεταβίβαση της ευθύνης 
από τον ειδικό επιστήμονα στον πλοίαρχο για τη διατήρη¬ 
ση της στεγανότητας στους χώρους που διενεργειται υπο- 
καπνισμός: 

- δύο ικανοποιητικά ενημερωμένα μέλη του πληρώματος για 
υποβοήθηση του έργου του παραπάνω αξιωματικού ίου 
πλοίου: 


2.8 Βεβαιώθηκε ο πλοίαρχος ότι ο αξιωματικός και τα μέλη του 
πληρώματος που έχει ορίσει γνωρίζουν καλά: 

(α) τις οδηγίες που περιέχονται στην ετικέτα ή τη συσκιιυα- 
σία του υποκαπνιστικού: 

(β) τις συστάσεις του παρασκευαστή τι;υ υποκαπνιστικού 
σχετικά με τις μεθόδους ανίχνευσής του στον αέρα, τη 
συμπεριφορά του, τις επικίνδυνες ιδιότητες του τα συ¬ 
μπτώματα δηλητηρίασης, τις σχετικές πρώτες βοήθειες 
και τις διαδικασίες ειδικής ιατρικής θεραπείας; 


2.9 Οι χώροι φορτίου προ της φόρτωσης και χωρίς να περιέχουν 
υπολείμματα φορτίου, επιθεωμίήθηκαν από τον ειδικό επιστή¬ 
μονα και τους ορισθέντες από τον πλοίαρχο αξιωματικό και 
δύο μέλη πληρώματος για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα 
τους και ότι μπορεί να γίνουν ικανοποιητικά αεροστεγείς; 


2.ΙΘ Μετά το πέρας της παραπάνω επιθεώρησης ο ειδικός επιστή¬ 
μονας παρέδιυσε στον πλοίαρχο βεβαίωση ότι έγινε επιθεώρη¬ 
ση και οι χώροι φορτίου είναι κατάλληλοι ή όχι για υποκαπνι- 
σμό και στη περίπτωση που ο χώρος του φορτίου δεν είναι ικα¬ 
νοποιητικά στεγανός αναγράφει στη παραπάνω βεβαίωση τις 
εργασίες που πρέπει να γίνουν ώστε ο χώρος να μπορεί να υ- 
ποκαπνισθεί; 


2.11 Έχει γίνει κατανοητό από τον πλοίαρχο του πλοίου και τον 
ειδικό επιστήμονα ότι απαγορεύεται ο υποκαπνισμός κατά το 
ταξίδι σε συχνά επισκεπτόμενσυς χώρους και αποθήκες (π.χ το 
πρόστεγο): 


2.12 Φέρει το πλοίο: 

(α) Εξοπλισμό ανίχνευσης αερίων, με επαρκή ανταλλακτικά 
που να καλύπτουν όλο το ταξίδι (τουλάχιστον δύο σετ 
όειγματοληνίας με 50 σωληνίσκους μέτρησης και τουλά¬ 
χιστον τέσσερις ανιχνευτές αερίου με συναγερμό) και οδη¬ 
γίες για τη χρήση τους και την οριακή τιμή (ΤΕΥ); 

(β) Οδηγίες για τη διάθεση των υπολειμμάτων του υποκαπνι- 


(γ) Τουλάχιστον 4 σετ ολόκληρου προστατευτικού εξοπλισμού 
καταλλήλου για το υποκαπνιστικύ που χρησιμοποιείται, 

(δ) Τα απαραίτητα φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό που προ- 
βλέπονται από τον Ιατρικό Οδηγό Πρώτων Βοηθειών ή υ¬ 
ποδεικνύονται από τον ειδικό επιστήμονα ή καθορίζονται 
στις οδηγίες του υποκαπνιστικού; 


2.13 Ο ειδικός επιστήμονας ενημέρωσε γραπτά τον πλοίαρχο του 
πλοίου για τους χώρους που περιέχουν φορτίο και πρέπει να 
υποκαπνιστούν και τους χώρους που θεωρείται επικίνδυνη η 


Ονόματα αξιωματικού, 
μελών πληρώματος: 
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ΒΕΒΑΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΛΕΓΧΩΝ 


Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 

(Ονοματεπώνυμο - Υπογραοή - Σφραγίδα - Ώρα - Ημερομηνία) 


Ο ΕΙΛΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 

(Ονοματεπδινυμο - Υπογραφή - Ώρα - Ημερομηνία) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ IV 

Για να ««τραπεί ο απόπλους του πλοίου στους έμφορτους χώρους του οποίου δικξήχθησαν εργασίες 
υποκαπνισμού στο λιμένα και θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

(Ο πίνακας αυτός, συμπληρώνεται και υπογράφεται, σε τρία αντίγραφα, από τον πλοίαρχο του πλοίου και τον ειδικό επιστήμονα 
προκειμένου επιτραπεί ο απόπλους του πλοίου.) 


Λιμένας.Προβλήτας ή Αγκυροβολιά. 

Είδος και Όνομα Πλοίου..Σημαία.. 

Νηολογίου......Λριθ..ΔΔΣ. 

Στοιχεία βεβαίωσης Ειδικού Επιστήμονα.... 

Στοιχεία Ειδικού Συνεργείου ... 

Αριθμός αδείας που χορηγήθηκε από τη Λιμενική Αρχή για τη διεξαγωγή των εργασιών παρασιτοκτονίας με υποκαπνισμό 


Είδος φορτίου. 

Τύπος υποκαπνιστικού* (εγκεκριμένο από το ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ σύμφωνα με Π.Δ. 246/86 για χρήση στην Ελλάδα) 


Ο Πλοίαρχος και ο Ειδικός Επιστήμονας πρέπει να συμπληρώνουν μαζί τη λίστα ελέγχου. Η ασφάλεια των διαδικασιών απαιτεί ότι 
όλες οι ερωτήσεις πρέπει να απαντιούνται καταφατικά συμπληρώνοντας την ένδειξη "X" στα αντίστοιχα τετραγωνίδια. Εάν μια 
ερώτηση κρίνεται ότι δεν έχει εφαρμογή τότε αναγράφεται στο οικείο τετραγωνίδιο η ένδειξη "Ο" με πλήρη αιτιολόγηση στη 
στήλη των παρατηρήσεων. 

* Αίπ/γυ/ΐί-ύί.τιπ ηχ{)ήπη ΜΕΘΥΛΟΒΡΩΜΙΑΙΟΥ 


ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΠΟΠΛΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 


ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙ¬ 
ΣΤΗΜΟΝΑΣ 

1. Κατά τη διάρκεια του υποκαπνισμού οι γύρω χώροι ελέγχονταν 
(με μετρήσεις για τυχόν διαρροές) για ασφάλεια: 

ί 



2. Μετά τη χρήση του υποκαπνιστικού το πλοίο παρέμεινε στο λι¬ 
μένα για όσο χρόνο απαιτείτο ώστε, το αέριο στο χώρο φορτίου 
να φθάσει σε αρκετά υψηλές συγκεντρδισεις και έτσι κάθε πιθανή 
διαρροή να ανιχνεύεται εύκολα; 

ί 

Π 


3. Ο ειδικός επιστήμονας παρέμεινε στο πλοίο μετά τη χρήση του 
υποκαπνιστικού για όσο χρόνο απαιτείται ώστε το αέριο στο χώ¬ 
ρο φορτίου να φθάσει σε αρκετά υψηλές συγκεντρώσεις και έτσι 
κάθε πιθανή διαρροή να ανιχνεύεται εύκολα ή μέχρις όχου το υ- 
ποκαπνισμένο φορτίο να εκφορτωθεί (οπότε εφαρμόζονται τα 
μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται για την εκφόρτωση). οποιο- 
δήποτε γίνει συντομότερα; 


ι—: 

Ι__· 


4 Γνωρίζετε ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ο 
υποκαπνισμός χώρων οορτίου που είναι κοντά (γειτνιάζουν 
άμεσα) σε χώρους ενδιαίτησης ή το μηχανοστάσιο; 


[. . 
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5. Πριν την αναχώρησή του από το πλοίο ο ειδικός επιστήμονας 
βεβαιώθηκε ότι το πλοίο είναι σε ασφαλή κατάσταση και δεν υ¬ 
πάρχουν διαρροές (Σε περίπτωση που ανιχνεύθηκαν διαρροές το 
πλοίο δεν θα αποπλέει μέχρις ύτου εντοπισθεί η πηγή τους και ε- 
κλείψουν) και εφόδιασε τον πλοίαρχο με σχετική βεβαίωση στην 
οποία βεβαιώνεται ότι: 

(α) Τα αέρια στους χώρους φορτίου έχουν οθάσει σε αρκετά υ¬ 
ψηλή συγκέντρωση για να μπορεί να ανιχνευθεί κάθε πιθανή 
διαρροή 

(β) Οι χώροι γύρο} από τους υποκαπνιζόμενους χώρους φορτίου 
έχουν ελεγχθεί και βρέθηκαν απαλλαγμένοι από επικίνδυνα 
αέρια και 

(γ) 0 αξιωματικός και τα δύο ικανοποιητικά ενημερωμένα μέλη 
του πληρώματος που ορίστηκαν από τον πλοίαρχο γνωρί¬ 
ζουν απόλυτα τη χρήση του εξοπλισμού ανίχνευσης αερίων. 

1 

Γ' 


ή. Σε περίπτωση υποκαπνισμού φορτίου με μερικό εςαερισμό προ 
του απόπλου, επανασφραγίσΟηκε ο χώρος αυτός ώστε να διατη¬ 
ρηθεί αεροστεγής κατά το τπξίδ ι; 

Γ — 

□ 


7. Ο ειδικός επιστήμονας μετά τη χρήση του υποκαπνιστικοΰ. συ- 
ναδευόμενος από τον αξιωματικό που ορίστηκε από τον πλοίαρ¬ 
χο, έλεγξε αν οι χώροι ενδιαίτησης, το μηχανοστάσιο και οι άλ¬ 
λοι χώροι εργασίας παραμένουν ελεύθεροι από επικίνδυνα αέρια; 

Π 

I 

_ΐ 


8. Γνωρίζει καλά ο πλοίαρχος του πλοίου οτι πρέπει να καταχωρού- 
νται στο ημερολόγιο του πλοίου, καθ' όλη την διάρκεια του ταξι¬ 
διού οι μετρήσεις αερίοιν στους γύρω χώρους που μπορεί να συ¬ 
γκεντρωθούν και σε χώρους όπως ενδιαίτησης, προορισμένους 
για χρήση κατά τη ναυσιπλοΐα, συχνά επισκεπτόμενους χώρους 
αποθήκες (π.χ το πρόστεγο) και όπου κρίνεται απαραίτητοι 

Π 




ΒΕΒΑΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΛΕΓΧΩΝ 
Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 


(Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή - Σφραγίδα - Ώρα - Ημερομηνία) 


Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 

(Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή - Ωρα - Ημερομηνία) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ V 

Για να Επιτραπκί η διεξαγωγή εργασιών παρασιτοκτονίας σε πλοία με χρήση εντομοκτόνων επαφής 
(π.χ. με ψεκασμό για ταχεία δράση ή για χρήση εναντίον ειδικών παρασίτων) σε κενούς 
ή ίμφομτους χώροιις φορτίου πλοίου που βρίσκεται σε λιμένα*. 

(Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται και υπογράφεται, σε τρία αντίγραφα, από τον πλοίαρχο του πλοίου και τον ειδικό επιστήμονα προ- 
κειμένου επιτραπκί η έναρξη διεξαγωγής των εργασιών παρασιτοκτονίας. και δεν απαιτείται για τον ψεκασμό μακριά από τρόφιμα, 
από το πλήρωμα, μικροποσοτήτων εντομοκτόνων σε φιαλίδια που επιτρέπεται να κυκλοφορούν στο εμπόριο για οικιακή χρήση). 


Λιμένας..Προβλήτας ή Αγκυροβολιό. 

Είδος και Όνομα Πλοίου.Σημαία. 

Νηολογίου.Αριθ.ΔΔΣ 

Στοιχεία βεβαίωσης Ειδικού Επιστήμονα. 

Στοιχεία Ειδικού Συνεργείου. 

Ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία των μελών του Ειδικού Συνεργείου. 


Τύπος παρασιτοκτόνου (εγκεκριμένο από το ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ σύμφωνα με Π.Δ. 246/86 για χρήση στην Ελλάδα). 


Είδος φορτίου (για έμφορτους χώρους). 

Ο Πλοίαρχος και ο Ειδικός Επιστήμονας πρέπει να συμπληρώνουν μαζί τον πίνακα Ελέγχου. Η ασφάλεια των διαδικασιών απαιτεί ότι 
όλες οι ερωτήσεις πρέπει να απαντιούνται καταφατικά συμπληρώνοντας την ένδειξη "X" στα αντίστοιχα τετραγωνίδια. Εάν μια 
ερώτηση κρίνειαι ότι δεν έχει εοαρμογή τότε αναγράφεται στο οικείο τετραγωνίδιο την ένδειξη "Ο" με πλήρη αιτιολόγηση 
στη στήλη των παρατηρήσεων, 

* Στις περιπτώσεις ε'κτέλεσ//ς εκτεταμένες επέμβασΐ]ς παρασιτοκτσ νιας με εντομοκτόνα επαφής σε προηγούμενο λιμένα τον εξωτε¬ 
ρικού χωρίς να έχει εκδοθεί πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια, ο πλοίαρχος το» πλοίου ποο πρόκειται να κατα- 
πλεύσει σε Ελληνικέ) λιμένα πρέπει να ενημεριύνει την αρμοδία Λιμενική Αρχή λιμένας τουλάχιστον 24 ώρες πριν τον κατάπλου 
τον για τη λήψη τυχόν επιπροσθέτων οδηγιών. 


ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΙΑΣ 


ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙ¬ 
ΣΤΗΜΟΝΑΣ 

1. Γνωρίζετε καλά τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 246/86 (ΦΕΚ 

117Α'& 161 Α786), του αριθ. 24 Γενικού Κανονισμού Λιμένα και 
τις συστάσεις του 1ΜΟ (ΚΕΓΟΜΜΕΝ ΠΛΤΙΟΝ5 ΟΝ ΤΗΕ 3ΑΡΕ 
υ3Ε ΟΡ ΡΕ3ΤΪΓΙΠΕ3 ΙΝ 8ΗΙΡ3); 


1 


2. Γνωρίζετε καλά ότι, με ευθύνη του πλοιάρχου, τα μέλη του πλη¬ 
ρώματος μπορούν να εκτελέσουν ΜΟΝΟ τοπικές παρασιτοκτο- 
νίες μικρής κλίμακαε. μακριά από τρόφιμα σύμιηωνα με τις οδη- 
γίες των παρασκευαστών και συνκεκϋΐιιένα απεντοιιώσεκ; γώοων 
ενδιαίτησης, αποθηκών ιφοφίιιωνίϊωοίς τοόιριμα ή αακοιά από 


Γ 



δηλπτποια νοόνιαε δοάσυε ίοι παοαπάνω επεαβάσειε κοντά σε 
τρόφιμα ανατίθενται ΜΟΝΟ σε ειδικό συνεργείο που πρέπει να 
ενημερώνει τον πλοίαρχο για τους κινδύνους που εγκυμονούν και 
τις προφυλάξεις που πρέπει να ληφθυύν): 
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3. Γνωρίζετε καλά ότι, κατά π| διάρκεια χρήσης εντομοκτόνων επα¬ 
φής με οποιαδήποτε μέθοδο και αν γίνεται ΟΛΟ το προσωπικό το 
οποίο δεν έχει άμεση σχέση με την εργασία αυτή πρέπει να απομα¬ 
κρύνεται από τΓ|ν περιοχή στην οποία γίνεται η επέμβαση για χρό¬ 
νο ίσο με εκείνο που συστήνεται από τον παρασκευαστή του συ¬ 
γκεκριμένου παρασιτοκτόνου και που αναγράφεται στην ετικέτα ή 
συσκευασία του; 


4. Γνωρίζετε ότι οι εντομοκτόνες λάκκε; (βερνίκια) θα χρησιμο¬ 
ποιούνται ΜΟΝΟ στις ενώσεις των επενδύσεων στους χώρους 
ενδιαίτησης και στα μαγειρεία σύμφωνα με τις οδηγίες του πα¬ 
ρασκευαστή και απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του; σε χώρους 
φορτίου; 


5. Γνωρίζει ο πλοίαρχος ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις πρέ¬ 
πει να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες σε εμφανή ση¬ 
μεία των χώρων που διεξάγεται η παρασιτοκτονία που να πληρο¬ 
φορούν το πλήρωμα για ιούς κινδύνους που εγκυμονούν. 


6. Γνωρίζετε καλά ότι η χρήση δραστικών δηλητηρίων σε δολώμα¬ 
τα ή υγρά, επιτρέπεται να γίνεται ΜΟΝΟ από ειδικό συνεργείο 
με την επίβλεψη των αρμοδίων Υγειονομικών Αρχών, πάντα μέ¬ 
σα στο λιμένα και στην περίπτωση αυτή τα δολώματα πρέπει να 
συλλέγονται και να καταστρέφονται όταν έχει ολοκληρωθεί η ε¬ 
πεξεργασία; 


7. Γνωρίζετε κυλά ότι ία δηλητήρια χρόνιας δράσης πρέπει να χρη¬ 
σιμοποιούνται με αυστηρότητα σύμφωνα με τις οδηγίες του πα¬ 
ρασκευαστή που περιέχονται στην ετικέτα ή στη συσκευασία; 


8. Γνωρίζετε καλά ότι σε περίπτωση ασθένειας, λόγοι έκθεσης σε 
παρασιτοκτόνο, πρέπει να ζητηθεί άμεση ιατρική βοήθεια και ότι 
σχετικές πληροφορίες παρέχονται στον οδηγό ΜΓΛΟ του 1ΜΟ ή 
τη συσκευασία των ουσιών αυτών; 


9. Γνωρίζετε ότι κατά τη χρήση των παραπάνω παρασιτοκτόνων 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ή ευφλεκτικότητά τους και να απο¬ 
φεύγονται το κάπνισμα, το φαγητό και η πόση στους χώρους αυ¬ 
τούς; 


10, Εφόδιασε ο ειδικός επιστήμονας τον πλοίαρχο με γραπτές οδη¬ 
γίες: 

για τα εντομοκτονα που θα χρησιμοποιηθούν: 
τους κινδύνους που προέρχονται απ' αυτά; 
την οριακή τιμή (ΊΊ,ν) των κντομοκτόνων; 
τις προφυλάίκι; που πρέπει να ληφΟοϊιν; 


11. Κατά τον ψεκασμό χώρων και επιφανειών τηρούνται τα παρακά¬ 
τω μέτρα ασφαλείας; 

(α) Υπάρχει κατάλληλος προστατευτικός ιματισμός, γάντια, ανα¬ 
πνευστικές συσκευές και προστατευτικά γυαλιά ανάλογα με 
το είδος του παρασιτοκτόνου που θα χρησιμοποιηθεί, 

(β) Δεν θα αφαιρεθεί ο προστατευτικός ιματισμός, τα γάντια, οι 
αναπνευστικές συσκευές και τα προστατευτικά γυαλιά κατά 
τον χρόνο χρήσης των παρασιτοκτόνων ακόμα και σε υψηλέ; 
θερμοκ ρασίε., και 

(γ) Αποφεύγεται ο ιιπερβολικός ψεκασμός και η μόλυνση των 
τροφίμων 
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1 2, Γνωρίζετε άτι σε περίπτωση παυ π ,τρϋστατ.-ιιιτικυ; κ1'ϋπλΐΐτμ<:κ 
μολυνθεί εσωτερικά πρέπει: 

(α) Να σταματήσει η εργασία αμέσως και κγκαταλειφθκί ο χώρος; 
(β) Να αφαιρεθεί ο ιματισμός και τα υποδήματα; 

(γ) Να πλένονται κπαρκώς τα άτομα που μολύνθηχε α ιματισμός 


(δ) Να πλένονται επαρκώς τα υποδήματα και ο ιματισμός; 
(ε) Να ζητούνται ιατρικές οδηγίες; 


13. Γνωρίζετε ότι. μετά τη διεξαγωγή παρασιτοκτονίας, πρέπει να 
αφαιρείται και πλένεται ο ιματισμός, τα υποδήματα και α υπόλοι¬ 
πος προστατευτικός εξοπλισμός; 


14. Πριν την χρησιμοποίηση εντομοκτόνων επαφής κατά την διάρ¬ 
κεια φύρτωσης σιτηρών σε πλοίο, ο πλοίαρχος έχει εοοδιασθεί 
από τον φορτωτή με γραπτές οδηγίες για τον τόπο και την ποσό¬ 
τητα εντομοκτόνου που θα χρησιμοποιηθεί και για τα μέτρα α¬ 
σφαλείας που πρέπει να ληφθσύν; 


15. Γνωρίζει ο πλοίαρχος ότι πρέπει να ενημερώσει ιο προσωπικό 
του πλοίου και εκείνους που ασχολούνται με την εκφόρτωση ότι 
δεν πρέπει να εισέλθουν στους χώρους Φορτίου που περιέχουν 
σιτηρά με εντομοκτόνο χωρίς να λάβουν τα μέτρα ασφαλείας που 
προβλέπονται από τον παρασκευαστή του εντομοκτόνου και τους 
κανονισμούς που ισχύουν; 


16. Γνωρίζετε καλά ότι κατά την χρήση των παρασιτοκτόνων πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη τυχόν περιορισμοί που αναγράφονται στα 
φορτωτικά έγγραφα, τις οδηγίες της πλοιοκτήτριας εταιρείας κα¬ 
θώς και το ενδεχόμενο τα παρασιτοκτόνο να μολύνουν ή κατα¬ 
στρέψουν ευαίσθητα εμπορεύματα; 


17. Για εκτεταμένες επεμβάσεις (δηλ. αυτές που διεξάγονται από 
ειδικό συνεργείο) φέρει το πλοίο: 

(α) Οδηγίες για τη διάθεση των υπολειμμάτων του παρασιτοκτό- 


(β) Τουλάχιστον 2 σετ ολόκληρου προστατευτικού εξοπλισμού 
(να περιλαμβάνει και αυτόνομες αναπνευστικές συσκευές) 
κατάλληλου για το εντομοκτόνο που χρησιμοποιείται με ψε¬ 
κασμό; 

(γ) Τα απαραίτητα φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό που προβλέ- 
πονται από τον Ιατρικό Οδηγό Πρώτων Βοηθειών ή υποδει¬ 
κνύονται από τον ειδικό επιστήμονα ή καθορίζονται στις οδη¬ 
γίες του υποκαπνιστικοΰ; 


18. Γνωρίζετε καλά ότι η είσοδος ατόμων χωρίς προστατευτικό εξο¬ 
πλισμό σε χώρους που έχουν υποστεί εκτεταμένη επέμβαση πα- 
ρασιτοκτονίας με ψεκασμό (δηλ. από ειδικό συνεργείο) και τους 
γειτονικούς τους και ο απόπλους του πλοίου από Ελληνικούς λι¬ 
μένες απαγορεύεται χοιρίς την λήψη πιστοποιητικού απαλλαγής 
από επικίνδυνα αέρια που εκδίδει ο ειδικός επιστήμυνας; 



ΒΕΒΑΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΛΕΓΧΩΝ 


Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 

(Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή - Σφραγίδα - Ώρα - Ημερομηνία) 


Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 

(Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή - Ώρα - Ημερομηνία) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ VI 

Για την βκφόρτωση φορτίου πλοίου που έχει υποστεί υποκαπνισμά που άρχισε σε λιμένα 
και συνεχίσθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

(Ο πίνακας αυτός, συμπληρώνεται και υπογράφεται σε τρία αντίγραφα, από τον Πλοίαρχο και τον Ειδικό Επιστήμονα προκειμένου 
να επιτραπεί η κκφόρτίοση υποκαπνισθέντος φορτίου). 


Λιμένας..Προβλήτας ή Αγκυροβόλιο. 

Είδος και "Ονομα Πλοίου.Σημαία. 

Νηολογίου.Αριθ.ΔΔΣ. 

Στοιχεία Ειδικού Επιστήμονα της περιοχής του λιμένα εκφόρτωσης. 

Ο Πλοίαρχος και ο Ειδικός Επιστήμονας πρέπει να συμπληρώνουν μαζί τον πίνακα ελέγχου. Η ασφάλεια των διαδικασιών απαιτεί ότι 
όλες οι ερωτήσεις πρέπει να απαντιούνται καταφατικά συμπληρώνοντας την ένδειξη "X" στα αντίστοιχα τετραγωνίδια. Εάν μια 
ερώτηση κρίνεται ότι δεν έχει εφαρμογή τότε αναγράφεται στο οικείο τετραγωνίδιο την ένδειξη "Ο" με πλήρη αιτιολόγηση 
στη στήλη των παρατηρήσεων. 


ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 


ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙ¬ 
ΣΤΗΜΟΝΑΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Ο πλοίαρχος του πλοίου, στους έμψορτους χώρους φορτίου του 
οποίου συνκχίσθηκον εργασίες υπυκαπνισμοΰ κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού, ενημέρωσε την αρμόδια Λιμενική Αρχή και τον 
ειδικό επιστήμονα, σε οποιοδήποτε λιμένα καταπλέει το πλοίο, 
για να λάβει τυχόν οδηγίες; 

Γ. 

□ 


Η ενημέρωση αφορά: 




το είδος του υποκαπνιστικού που χρησιμοποιήθηκε 

- 

._] 


- την ημερομηνία έναρξης του υποκαπνισμού και τους χώ¬ 
ρους που υποκαπνίσθηκαν 


:ί 


τις συστάσεις του παρασκευαστή του υποκαπνιστικού σχε¬ 
τικά με τις μεθόδους ανίχνευσής του στον αέρα, τη συμπε¬ 
ριφορά του, τις επικίνδυνες ιδιότητες του, τα συμπτώματα 
δηλητηρίασης, τις σχετικές πριδτες βοήθειες και τις διαδι¬ 
κασίες ειδικής ιατρικής θεραπείας 


.1 


- Οδηγίες για τη διάθεση των υπολειμμάτων του υποκαπνι- 
στικού 

ρ 

...I 


2. Γνωρίζετε ότι η εκφόρτωση του φορτίου του πλοίου που έχει 
υποστεί υποκαπνισμά επιτρέπεται αποκλειστικά και ΜΟΝΟ με 
μηχανικά μέσα ώστε να μην εισέρχονται άτομα σε χώρους 
οορτίου; 


ί 


3. Γνωρίζετε ότι το αρμόδιο προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί 
για ίο άνοιγμα των κυτών πρέπει να φοράει κατάλληλες ανα¬ 
πνευστικές συσκευές και να εκτελεί. μετρήσεις αερίου στους 
υποκαπνισμένους χώρους φορτίου, οι οποίες καταγράφονται 
στο ημερολόγιο του πλοίου για να εξασοαλισθεί η ασφάλεια 
του προσωπικού κατά την εκφόρτωση; 


Λ 


4. Γνωρίζετε ότι για την εκφόρτωση φορτίου από ένα κύτος που 
έχει υποστεί υποκαπνισμά και ύστερα από τις ,τιο πάνω μετρή¬ 
σεις, εφόσον κρίνεται ότι πρέπει να γίνει εξαερισμός του χώ¬ 
ρου, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας 
ώστε το υποκαπνιστικό να μη διασκορπισθκί στους χώρους εν¬ 
διαίτησης και εργασίας και οι χώροι αυτοί να ελέγχονται συνε¬ 
χώς για διαρροές επικίνδυνων αερίων; 


Δ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Γνωρίζετε ότι, όταν είναι αναγκαία η παρουσία προσωπικού, 
πλησίον των κυτών που έχουν υποστεί υποκαπνισμό, για την 
εκφύμτωση ίου φορτίου, αυτό πρέπει να φοράει κατάλληλες α¬ 
ναπνευστικές συσκευές και να εκτελεί μετρήσεις αερίου στους 
υποκτιπνισμένους χοίρους φορτίου οι οποίες καταγράφονται, 
στο ημερολόγιο του πλοίου, για να εςασφαλισΟεί η ασφάλεια 
του προσωπικού κατά την εκφόρτοιση; 


! νωρίζεται ότι κατά τα τελευταία στάδια της εκφόρτωσης για 
να επιτραπεί η είσοδος στους χώρους φορτίου που υπέστησαν 
υποκαπνισμό, οι χώροι αυτοί πρέπει να επιθεωρηθούν από ει¬ 
δικό επιστήμονα ο οποίος θα χορηγήσει σχετικό πιστοποιητικό 
απαλλαγής από τα επικίνδυνα αέρια του υποκαπνιστικού; 


Γνωρίζει καλά ο πλοίαρχος του πλοίου ότι μετά το πέρας της 
εκφόρτωσης ο ειδικός επιστήμονας πρέπει να του χορηγήσει 
πιστοποιητικό απαλλαγής από τα επικίνδυνα αέρια του υποκα- 
πνιστικού για όλο το πλοίο οπότε αφαιρούνται όλες οι προει¬ 
δοποιητικές πινακίδες και γίνεται σχετική εγγραφή στο ημερο¬ 
λόγιο του πλοίου; 



ΒΕΒΑΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΛΕΓΧΩΝ 


Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 

(Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή - Σφραγίδα - Ώρα - Ημερομηνία) 


Ο ΕΙΑΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 

(Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή - Ώρα - Ημερομηνία) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ VII 

Για να επιτραπεί η φόρτωση σε πλοίο μονάδων μεταφοράς που δεν έχουν υποστεί 
εξαερισμό μετά τη διεξαγωγή εργασιών παράσιτοκτονιας με υποκαπνισμό στη ξηρά. 

(Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται και υπογράφεται, σε δύο αντίγραφα, από τον πλοίαρχο του πλοίου προκειμένου επιτραπκί η φόρτω- 
ση/εκφόρτωση.) 


Λιμένας...Προβλήτας ή Αγκυροβολιά 

Είδος κγιί Ονομα Πλοίου...Σημαία 

Νηολογίου.Αριθ. 

Στοιχεία των μονάδων μεταφοράς που έχουν υποστεί υποκαπνισμό χωρίς εξαερισμό... 


,ΔΔΣ 


Στοιχεία Ειδικού Συνεργείου που διενήργησε τον υποκαπνισμό 


Στοιχεία φορτωτή. 


Τύπος υποκαπνιστικού (εγκεκριμένο από το ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ σύμοωνα με Π.Δ. 246/80 για χρήση στην Ελλάδα) 


Είδος φορτίου... 

Η ασφάλεια των διαδικασιών απαιτεί ότι όλες οι ερωτήσεις πρέπει να απαντιούνται καταφατικά από τον Πλοίαρχο ΤΟΙ) 
πλοίοτ συμπληρώνοντας την ένδειξη "X" στα αντίστοιχα τετραγωνίδια. Εάν μια ερώτηση κρίνεται ότι δεν έχει εφαρμογή τότε 
αναγράφεται σιο οικείο τετραγωνίδιο η ένδειξη "Ο" μκ πλήρη αιτιολόγηση στη στήλη των παρατηρήσεων. 


ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΦΟΡΤΩΣΩ ΣΕ ΠΛΟΙΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΥΙΙΟΚΛΙΙΝΙ- 
ΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ 


ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

I. Γνωρίζετε καλά τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 246.'86 (ΦΕΚ 117Α’& 161 Α786), 
του αριθ. 24 Γενικού Κανονισμού Λιμένα και τις συστάσεις του ΙΜΟ (ΚΕΟΟΜΜΕΝ- 
ϋΑΤΙΟΝΪ ΟΝ ΤΗΕ 8ΑΡΕ ΕΓ5Ε ΟΡ ΡΕ5ΤΙΟΙΟΕ8 ΙΝ 3ΗΙΡ5}; 

1 


2. Γνωοΐςετε καλά ότι απανοοεύεται η έναρξη υποκαπνισμού του περιεχομένου εμπο- 
ρευματηκΊβωτίαινν φορτηνΐΛίπν κπι γενικά τίον μονάδων μεταφοράς μετά τη φόρτιο- 
ση τους στο πλοίο: 

□ 


3. Γνωρίζετε καλά ότι οι φορτηγίδες, τα εμπορευματοκιβώτια και γενικά οι μονάδες 
μεταφοράς δεν πρέπει να φορτωθούν μέχρις ότου παρέλθει ο απαραίτητος χρόνος, 
για να επιτευχθεί λογικά ομοιόμορφη συγκέντρωση αερίων σ' όλο το φορτίο και ότι 
ο χρόνος αυτός καθορίζεται από τον ειδικό επιστήμονα ανάλογα με τον τύπο, την 
ποσότητα του υποκαπνιστικού. του περιεχομένου φορτίου και τη θερμοκρασία, χω¬ 
ρίς να υπερβαίνει τις 24 ώρες: 

1 

■ 1 


4. Φέρουν οι φορτηγίδες τα εμπορευματοκιβώτια και γενικά οι μονάδες μεταφοράς 
προειδοποιητικά σήματα όπως, η ταυτότητα του υποκαπνιστικού. η ημερομηνία και 
ώρα εκτέλεσης του υποκαπνισμού κ.λπ.; 

Π 


5. Αναγράφεται στα φορτωτικά έγγραφα των εμπορευματοκιβωτίων φορτηγίδων και 
γενικά τυιν μονάδων μεταφοράς καθώς και στο ημερολόγιο γέφυρας η ημερομηνία 
υποκαπνισμού καθώς ο τύπος και η ποσότητα του υποκαπνιστικού που χρησιμο¬ 
ποιήθηκε; 

Π 


6, Γνωρίζετε καλά ότι η στοιβασία στο ανοικτό κατάστρωμα των εμπορευματοκιβωτί¬ 
ων, φορτηγίδων και γενικά των μονάδων μεταφοράς πρέπει να γίνεται σε απόσταση 
τουλάχιστον 6 μέτρων από αεραγωγούς, διαμερίσρατα πληρώματος και τους χώρους 
που συνήθως χρησιμοποιεί το πλήρωμα; 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


7. Έχετε ενημερωθεί εγγράφως από το φορτωτή και τον ειδικό επιστήμονα, ότι τα ε¬ 

μπορευματοκιβώτια, οι φορτηγίδες και γενικά οι μονάδες μεταφοράς που βρίσκονται 
υπό υποκαπνισμό πρέπει να διατηρούνται αεροστεγείς κατά το χρόνο της μεταφο¬ 
ράς; _ 

8. Σας εφόδιασε ο ειδικός επιστήμονας με γραπτές οδηγίες: 

- για το υττοκαπνιστικό που χρησιμοποιήθηκε; 

- τους κινδύνους πυυ προέρχονται απ' αυτό; 

- την οριακή τιμή (ΤΙ .V); 


- τις προφυλάξεις που πρέπει να ληοθοΰν: ί 

9. Γνωρίζετε ότι η στοιβασία κάτω από το κατάστρωμα ιων φορτηγίδων και γενικά των | 

μονάδων μεταφοράς ίεκτός των εμπορ ευιιατοκιβίυτίιρν που απαγορεύεται σε όλες τις 
περιπτώσεις) πρέπει να γίνεται μόνο όταν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά και μόνο 
σε χώρο φορτίου εξοπλισμένο με μηχανικό εςαερισμό, ικανό για να αποφεύγονται 
επικίνδυνες συγκεντρώσεις υποκαπνιστικού (άνω του ΤΕν), που να παρέχει τουλά¬ 
χιστον 2 εναλλαγές αέρα την ώρα λογιζόμενες σε κενό χώρο φοριίου(εάν δεν μπορεί 
να τηρηθεί η προϋπόθεση αυτή εφαρμόζονται οι απαιτήσεις των παρ. 4 έως 14 του 
άρθρου 8 του Π Δ 24Θ/86) 


10. Γνωρίζετε καλά ότι σε περίπτωση ασθένειας λόγω έκθεσης σε παρασιτυκτόνα πρέπει 
να ζητηθεί άμεση ιατρική βοήθεια και ότι σχετικές πληροφορίες παρέχονται στον ο¬ 
δηγό Μ1-ΛΟ του 1ΜΟ ή τη συσκευασία των ουσιών αυτών; 

I 

11. Φέρει το πλοίο: 


(α) Εξοπλισμό ανίχνευσης αερίων, με επαρκή ανταλλακτικά που να καλύπτουν όλο 
το ταξίδι (τουλάχιστον δύο σετ δειγματοληψίας με 50 σωληνίσκους μέτρησης 
και τουλάχιστον δύο ανιχνευτές αερίου με συναγερμό) και οδηγίες για τη χρήση 

Γ 

τους και την ΤΕΥ; 

Γ 

(β) Οδηγίες για τη διάθεση των υπολειμμάτων του υποκαπνιστικού; 

(γ) Τουλάχιστον 4 σετ ολόκληρου προστατευτικού εςοπλισμού(π.χ. κατάλληλες 
αυτόνομες αναπνευστικές συσκευές) κατάλληλου για το υποκαπνιστικά που 

Γ " 

1 

χρησιμοποιείται. 


(δ) Τα απαραίτητα φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό που προβλέπονται από τον Ια¬ 
τρικό Οδηγό Πρώτων Βοηθειών ή υποδεικνύονται από τον ειδικό επιστήμονα ή 
καθορίζονται στις οδηγίες του υποκαπνιστικού; 

Π 

12. Γνωρίζετε καλά ότι η μετάβαση ατόμων πλησίον των εμπορευματοκιβωτίων φορτη¬ 

ί._ 

γίδων και γενικά των μονάδιον μεταφοράς που βρίσκονται υπό υποκαπνισμό επιτρέ¬ 
πεται μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και με κατάλληλο προστατευτικό εξο¬ 
πλισμό (π.χ. αυτόνομες αναπνευστικές συσκευές, ανιχνευτές αερίου με συναγερμό) 
και άτι στην περίπτωση αυτή τα άτομα που μεταβαίνουν είναι τουλάχιστον δύο εκ 
των οποίων το ένα αξιωματικός που ορίζεται από τον πλοίαρχο: 


13. Γνωρίζετε καλά ότι σε περίπτωση που μετρηθούν συγκεντρώσεις αερίων πάνω από 

11 

την τιμή ΤΙΛ', σε χώρο όπου βρίσκεται προσωπικό, πρέπει να ληφθούν μέτρα άμε¬ 
σης αντιμετώπισης όπως ενδεικτικά, η χρήση αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών 
για την προστασία της αναπνοής του προσωπικού, η εκκένωση και ο εξαεμισμός του 



χώρου; 


ΒΕΒΑΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΛΕΓΧΩΝ 


Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 

(Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή - Σφραγίδα - Ώρα - Ημερομηνία) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΔΕΙΩΝ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ( Τόπος, ημερομηνία ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Πρωί:. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ. 

ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟ 
ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 


Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθ. Φ. 2 I 22/02/2001/10-01-2001 Υπουργικής Απόφασης 
(ΦΕΚ.). 

β. Την από .αίτηση του .(Ονοματεπώνυμο) 

του.(Πατρώνυμο) και της.(Μητρώνυμο) Α,Δ.Τ, ή 

Μ.Ε.Θ. ή Διαβατηρίου.(συμπληρώνεται ανάλογα) Πλοιάρχου του πλοίου 

.(Όνομα πλοίου) σημαίας . νηολογίου. αριθ. 

ΑΔΣ.ολικού μήκους.μ. κόρων ολικής χωρητικότητας.. 

γ. Το επικυρωμένο φωτ/φο βεβαίωσης της Χημικής Υπηρεσίας.του Γενικού Χημείου 

του Κράτους του Ειδικού Επιστήμονα .(Ονοματεπώνυμο), ο οποίος είναι 

υπεύθυνος του ειδικού συνεργείου που θα αναλάβει τη διεξαγωγή των εργασιών παρασιτοκτονίας με 
υποκαπνισμό. 

δ. Την Υ.Δ. του ν. 1 599/86 του ανώτεροι Ειδικού Επιστήμονα. 

ε. Τη θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κατάσταση των εργαζομένων στο συνεργείο, 

στ. Τον Πίνακα Ελέγχου (ΓΗΕΟΚ ΕΙδΤ) I του Παραρτήματος II της ως άνω Υ.Λ., που έχει προ¬ 
συπογράφει από τον πλοίαρχο και τον υπεύθυνο του ειδικού συνεργείου Ειδικό Επιστήμονα. 

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ 

Αδεια εργασιών παρασιτοκτονίας με υποκαπνισμό και μηχανικό εξαερισμύ στους κενούς χώρους 

φορτίου .(ακριβής περιγραφή των χώρων φορτίου) του πλοίου 

.(Όνομα πλοίου) σημαίας . νηολογίου. αριθ. 

ΔΔΣ.ολικού μήκους.μ. κόρων ολικής χωρητικότητας.(κοχ) 

στον Πλοίαρχο.(Ονοματεπώνυμο) του.(Πατρώνυμο) 

και της.(Μητρώνυμο) Α.Δ.Τ. ή Μ.Ε.Θ. ή Διαβατηρίου. (συμπλη¬ 

ρώνεται ανάλογα). 






























1230 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Οι εργασίες παρασιτοκτονίας με υποκαπνισμή και μηχανικό εξακρισμό πλήρη στοιχεία συνεργείου) με 
τη χρήση του υποκαπνιστικού ..( θα διεξαχθούν και ολοκλη¬ 
ρωθούν από το ειδικό συνεργείο . (τύπος υποκαπνιστικού) 

εγκεκριμένου από το Υπουργείο Γεωργίας, σύμφωνα με το Ι1.Δ. 246/86 (ΦΕΚ Λ' 11 7), για χρήση στην 
Ελλάδα. 

Ως κατάλληλος χοίρος διεξαγωγής των εργασιών καθορίζεται ο .(ακριβής 

περιγραφή του προβλήτα, όρμου ή άλλης απομακρυσμένης θέσης ) ή στο αγκυροβόλιο (διαγράφεται 
ανάλογα). 

Η άδεια αυτή ανακαλείται αυτοδίκαια σε περίπτοιση μη τήρησης των διατάξεων του αριθ, 24 Γενικού 
Κανονισμού Λιμένα (Β' ) και του Π.Δ. 246/86 (Λ' 1 17). 


Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ 
( Βαθμός - Ονοματεπώνυμο ) 
Γ. Σ. Υ. 







ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ( Τόπος, ημερομηνία ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΕ\ΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: . 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ. 


ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝ1ΑΣ ΜΕ ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟ 
ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 


Έχοντας υπόψη: 

η. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της αριθ. Φ. 2122/02/2001/10-01-2001 Υπουργικής Απόφασης 

(ΦΕΚ.). 

β. Την α.πό .αίτηση του .(Ονοματεπώνυμο) 

του.(Πατρώνυμο) και της.(Μητρώνυμο) Α.Δ.Τ. ή 

ΜΕ.Θ. ή Διαβατηρίου.(συμπληρώνεται ανάλογα) Πλοιάρχου του πλοίου 

.(Όνομα πλοίου) σημαίας . νηολογίου. αριθ. 

ΔΔΣ.ολικού μήκους.μ. κόρων ολικής χωρητικότητας. 

γ. Το επικυρωμένο φωτ/φο βεβαίωσης της Χημικής Υπηρεσίας.του Γενικού Χημείου 

του Κράτους του Ειδικού Επιστήμονα .(Ονοματεπώνυμο), ο οποίος είναι 

υπεύθυνος του ειδικού συνεργείου που θα αναλάβει τη διεξαγωγή των εργασιών παρασιτοκτονίας με 
υποκαπνισμό. 

δ. Την Υ.Δ. του ν. 1599/86 του ανώτεροι Ειδικού Επιστήμονα. 

ε. Τη θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κατάσταση των εργαζομένων στο συνεργείο. 

στ. Τον Πίνακα Ελέγχου (ΟΙΙΕΟΚ ΕΙ5Τ) II του Παραρτήματος II της ως άνω Υ.Α., που έχει προ¬ 
συπογράφεται από τον πλοίαρχο και τον υπεύθυνο του ειδικού συνεργείου Ειδικό Επιστήμονα. 

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ 

Αδεια εργασιών παρασιτοκτονίας με υποκαπνισμό στους έμφαρτους χώρους φορτίου . 

(ακριβής περιγραφή των χώρων φορτίου) του πλοίου.(Ονομα πλοίου) σημαίας 

. νηολογίου. αριθ. ΑΔΣ. ολικού μήκους.μ. 

κόρων ολικήε χωρητικότητας.(κοχ). στον Πλοίαρχο . 

.(Ονοματεπώνυμο) του .(Πατρώνυμο) και της .(Μητρώνυμο) 

Α.Δ.Τ. ή Μ.Ε.Θ. ή Διαβατηρίου.(συμπληρώνεται ανάλογα). 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Οι εργασίες παρασιτοκτονίας με υποκαπνισμό θα διεξαχθσύν και ολοκληρωθούν από το ειδικό συνερ¬ 
γείο . (πλήρη στοιχεία συνεργείου) με τη χρήση του υποκαπνιστικού 

.(τύπος υποκαπνιστικού) εγκεκριμένου από το Υπουργείο 

Γεωργίας, σύμφοινα με το ΙΊ.Δ. 246/86 (ΦΕΚ Α' 117), για χρήση στην Ελλάδα. 

Ως κατάλληλος χοίρος διεςαγοιγής των εργασιών καθορίζεται ο.(ακριβής 

περιγραφή του προβλήτα, όρμου ή άλλης απομακρυσμένης θέσης.) ή στο αγκυροβόλιο (διαγράφεται 
ανάλογα). 

Η άδεια αυτή ανακαλείται ατοδίκαια σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων του αριθ. 24 Γενικού Κα¬ 
νονισμού Λιμένα (Β' ) και του Π.Δ. 246/86 (Α' 117). 


Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ 
( Βαθμός - Ονοματεπώνυμο ) 
Τ. Σ. Υ. 







ΦΕΚ101 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΥΠΟΑΕΪΓΜΑ 3 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ( Τόπος, η}ΐερομηνία ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Πρωί:. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ. 


ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟ 
ΑΠΟ ΕΙΑΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 


Έχοντας υπόψη: 


α. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της αριθ. Φ. 2122/02/2001/10-01-2001 Υπουργικής Απόφασης 

(ΦΕΚ.'.). 

β. Την από .αίτηση του .(Ονοματεπώνυμο) 

του...(Πατρώνυμο) και της.(Μητρώνυμυ) Α.Δ.Τ. ή 

Μ.Ε.Θ. ή ΔιαβατΓ|ρίου.(συμπληρώνεται ανάλογα) Πλοιάρχου του πλοίου 

...(Όνομα πλοίου) σημαίας . νηολογίου. αριθ. 

ΔΔΣ.ολικού μήκους.μ. κόρων ολικής χωρητικότητας. 

γ. Το επικυρωμένο φωτ/ίρο βεβαίωσης της Χημικής Υπηρεσίας.του Γενικού Χημείου 

του Κράτους του Ειδικού Επιστήμονα .(Ονοματεπώνυμο), ο οποίος είναι 

υπεύθυνος του ειδικού συνεργείου που 0α αναλάβει τη διεξαγωγή των εργασιών παρασιτοκτονίας με 
υποκαπνισμό. 

δ. Την Υ.Λ. του ν. 1599/86 του ανωτέρω Ειδικού Επιστήμονα. 

ε. Τη θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κατάσταση των εργαζομένων στο συνεργείο, 

στ. Τον Πίνακα Ελέγχου (ΌΗΕΌΚ ΕΙ8Τ) III του Παραρτήματος Π της ως άνω Υ.Λ., που έχει 
προσυπογράφει από τον πλοίαρχο και τον υπεύθυνο του ειδικού συνεργείου Ειδικό Επιστήμονα. 

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ 

Αδεια εργασιών παρασιτοκτονίας με υποκαπνισμό στους έμφορτους χώρους φορτίου 

....(ακριβής περιγραφή τιυν χώρων φορτίου) του πλοίου . 

(Όνομα πλοίου} σημαίας . νηολογίου. αριθ. ΔΔΣ. 

ολικού μήκους.μ. κάρων ολικής χωρητικότητας. (κοχ) και οι οποίες θα 

συνεχισθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στον Πλοίαρχο.. 

.(Ονοματεπώνυμο) του.(Πατρώνυμο) και της . 

(Μητρώνυμο) Α.Δ.Τ. ή Μ.Ε.Θ. ή Διαβατηρίου.(συμπληρώνεται ανάλογα). 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Οι εργασίες παρασιτοκτονίας με υποκαπνισμό που θα συνεχισθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

Οα διεξαχΟούν από το ειδικό συνεργείο.(πλήρη στοιχεία συνεργείου) 

με τη χρήση του υποκαπνιστικού .(τύπος υποκαπνιστικού) εγκεκριμέ¬ 

νου από το Υπουργείο Γεοιργίας. σύμφωνα με το Γ1.Δ. 246/86 (ΦΕΚ Α' ] 17). για χρήση στην Ελλάδα. 

Ως κατάλληλος χώρος διεξαγωγής των εργασιών καθορίζεται ο.(ακριβής 

περιγραφή του προβλήτα, όρμου ή άλλης απο)ΐακρυσμένης θέσης.) ή στο αγκυροβόλιο (διαγράφεται 
ανάλογα). 

Η άδεια αυτή ανακαλείται αυτοδίκαια σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων του αριθ. 24 Γενικού 
Κανονισμού Λιμέιυι (Β' ) και του ΓΙ.Δ. 246/86 (Α' 117). 


Ο ΛΙ.ΜΚΓΝ ΑΙ’ΧΗΣ 
( Βαθμός - Ονοματεπώνυμο ) 
Τ. Σ. Υ. 







ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ( Ίοπος, ημερομηνία ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Πρωί:. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ. 


ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΕΠΑΦΗΣ 
ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 


Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του άρθρου 7 της αριθ. 2122/02/2001/10-01-2001 Υπουργικής Απόφασης 

(ΦΕΚ. 

β. Την από .αίτηση του .(Ονοματεπώνυμο) 

του.(Πατρώνυμο) και της.(Μητρώνυμο) Α.Δ,Τ, ή 

Μ.Ε.Θ. ή Διαβατηρίου.(συμπληρώνεται ανάλογα) Πλοιάρχου του πλοίου 

.(Όνομα πλοίου) σημαίας . νηολογίου. αριθ. 

ΔΔΣ.ολικού μήκους.μ. κάρταν ολικής χωρητικότητας.-. 

γ. Το επικυρωμένο φοοτάρο βεβαίωσης της Χημικής Υπηρεσίας.του Γενικού Χημείου 

του Κράτους του Ειδικού Επιστήμονα .(Ονοματεπώνυμο), ο οποίος είναι 

υπεύθυνος του ειδικού συνεργείου που θα αναλάβκι τη διεξαγωγή των εργασιών παρασιτοκτονίας με 
υποκαπνισμό, 

δ. Την Υ.Δ. του ν. 1599/86 του ανωτέρω Ειδικού Επιστήμονα. 

ε. Τη θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κατάσταση των εργαζομένων στο συνεργείο. 

στ. Τον Πίνακα Ελέγχου (ΈΉΕ(2Κ. Ε18Ί ) V του Παραρτήματος II της ως άνω Υ.Λ., που έχει 
προσυπογράφει από τον πλοίαρχο και τον υπεύθυνο του ειδικού συνεργείου Ειδικό Επιστήμονα. 

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ 

Αδεια εκτεταμένων* εργασιών παρασιτοκτονίας με εντομοκτόνα επαφής στους κενούς ή έμφορτους 

(διαγράφεται, ανάλογα) χώρους φορτίου.(.ακριβής περιγραφή των χώρων 

φορτίου.)... του πλοίου.(.Όνομα πλοίου) σημαίας.νηολογίου. 

αριθ. ΔΔΣ. ολικού μήκους.μ. κόρων ολικής χωρητικότητας 

.(κοχ) στον Πλοίαρχο ...(Ονοματεπώνυμο) ίου . 

.(Πατρώνυμο) και της .(Μητρώνυμο) Α.Δ.Τ. ή Μ.Ε.Θ. ή Διαβατηρίου 

.(συμπληρώνεται ανάλογα). 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Οι εκτεταμένης κλίμακας εργασίες παρασιτοκτονίας με εντομοκτόνα επαφής (όπως π.χ. ψεκαστικά για 
ταχεία δράση, δραστικά δηλητήρια σε υγρή μορφή ή δολώματα ) θα διεξαχθούν από το ειδικό συνεργείο 
. (πλήρη στοιχεία συνεργείου) με τη χρήση του παρασιτοκτό¬ 
νου.(τύπος παρασιτοκτόνου ) εγκεκριμένου από το Υπουργείο Γε¬ 

ωργίας, σύμφωνα με το Π.Δ, 246/86 (ΦΕΚ Α' 117), για χρήση στην Ελλάδα. 

Ως κατάλληλος χώρος διεξαγωγής των εκτεταμένων εργασιών παρασιτοκτονίας με τη χρήση εντομοκτό- 
νων επαφής καθορίζεται ο.(ακριβής περιγραφή του προβλήτα, όρμου ή άλ¬ 

λης απομακρυσμένης θέσης.) ή στο αγκυροβόλιο (διαγράφεται ανάλογα). 

Η άδεια αυτή ανακαλείται αυτοδίκαια σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων του αριΟ. 24 Γενικού 
Κανονισμού Λιμένα (Β' ) και του ΓΙ.Δ. 246/86 (Λ' 1 17). 


Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ 
( Βαθμός Ονοματεπώνυμο ) 
Τ. Σ. Υ. 


*Ως εκτεταμένες επεμβάσεις με εντομοκτόνα επαφής θεωρούνται οι εργασίες παρασιτοκτονίας που δεν 
είναι μικρής κλίμακας ή «τοπικές επεμβάσεις» (όπως π.χ. απεντομώσεις χώρων ενδιαίτησης, αποθηκών 
τροφίμων, χωρίς τρόφιμα ή μακριά από τρόφιμα κ.λπ.) και οι οποίες μπορούν να διεξαχθούν από μέλη 
του πληρώματος του πλοίου με ευθύνη του πλοιάρχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Π.Δ. 
246/86 (Α 117). 







ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜ Α 5 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ( Τόπος, ημερομηνία ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΕΔΙΑΣ ΑριΟ. Πρωί:. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ. 


ΑΔΕΙΑ ΕΚΦΟΡΤΩΣΙΙΣ ΥΠΟΚΑΠΝ1ΣΘΕΝΤΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του άρθρου 8 της αριθ. Φ. 2122/02/2001/10-01-2001 Υπουργικής Απόφασης 
(ΦΕΚ.). 

β· Την από .αίτηση του .-.(Ονοματεπώνυμο) 

του.(Πατρώνυμο) και της.(Μητρώνυμο) Α.Δ.Τ. ή 

Μ.Ε.Θ. ή Διαβατηρίου.(συμπληρώνεται ανάλογα) Πλοιάρχου του πλοίου 

.(Όνομα πλοίου) σημαίας . νηολογίου. αριθ. 

ΔΔΣ.ολικού μήκους.μ. κόρων ολικής χωρητικότητας. 

γ. Το επικυρωμένο φωτ/ψο βεβαίωσης της Χημικής Υπηρεσίας.-.του Γενικού Χημείου 

του Κράτους του Ειδικού Επιστήμονα.(Ονοματεπώνυμο). 

στ. Τον Πίνακα Ελέγχου (ΕΉΕ(ΓΚ ΕΙ3Τ) VI του Παραρτήματος II της ως άνω Υ.Λ., που έχει 
προσυπογράφει από τον πλοίαρχο και τον Ειδικό Επιστήμονα. 

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ 

Αδεια κκφόρτωσης του υποκαπνισΟέντος στο λιμένα .(αναγράφεται ο λιμέ¬ 

νας στον οποίο άρχισαν οι εργασίες οποκαπνισμού και συνεχίσϋηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού)* 

φορτίου .(ποσότητα-είόος φορτίου) του πλοίου . 

(Όνομα πλοίου) σημαίας . νηολογίου. αριθ. ΛΛΣ. 

ολικού μήκους......μ. κόρων ολικής χωρητικότητας..(κοχ) «τον Πλοίαρχο 

....(Ονοματεπώνυμο) του .(Πατρώνυμο). και της . 

.(Μητρώνυμο) Α.Δ.Τ. ή Μ.Ε.Θ. ή Διαβατηρίου.(συμπληρώνεται ανάλογα) 

Η άδεια αυτή ανακαλείται αυτοδίκαια σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων του αριθ. 24 Γενικού 
Κανονισμού Λιμένα (Β' ) και του Π.Δ. 246/86 (Α' 117). 


Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ 
( Βαθμός - Ονοματεπώνυμο ) 

Τ. Σ. Υ. 

* Το ίδιο υπόδειγμα αδείας συμπληρώνεται και στην περίπτωση που το υπυκαπνισθέν φορτίο εκφορ¬ 
τώνεται στον ί&ιο λιμένα στον οποίο διεξήχθησαν εργασίες παρασιτοκτονίας με υποκαπνισμό στους έμ- 
φορτους χώρους φορτίου του πλοίου. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ( Τόπος, ημερομηνία ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ:. 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ. 

ΑΔΕΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 


Έχοντας υπύυη: 

α. Τις διατάξεις του άρθρου 9 της αριΟ. Φ. 2122/02/2001/10-01-2001 Υπουργικής Απόφασης 

(ΦΕΚ. 

β. Γην από .αίτηση του ..(Ονοματεπώνυμο) 

ίου.(Πατρώνυμο) και της.(Μητρώνυμυ) Α.Δ.Τ. ή 

Μ.Ε.Θ. ή Διαβατηρίου.(συμπληρώνεται ανάλογα) Πλοιάρχου του πλοίου 

.(Όνομα πλοίου) σημαίας . νηολογίου. αριθ. 

ΔΔΣ.ολικού μήκους.μ. κόρων ολικής χωρητικότητας.. 

γ. Το επικυρωμένο φοιτ/φο βεβαίωσης της Χημικής Υπηρεσίας.του Γενικού Χημείου 

του Κράτους του Iάδικου Επιστήμονα.(Ονοματεπώνυμο) 

δ. Τα φορτωτικά έγγραφα της/των μονάόας/ων μεταφοράς στα οποία αντιγράφεται η ημερομηνία 
υποκαπνισμού, ο τύπος και η ποσότητα του υποκαπνιστικού που χρησιμοποιήθηκε. 

ε. Την Υ.Δ. του ν. 1599/86 του ανώτερα) Ειδικού Επιστήμονα. 

στ. Γην Υ.Δ.* του ν. 1599/86 του πλοιάρχου του πλοίου. 

ζ. Τον Πίνακα Ελέγχου (ΈΗΕΟΚ ΕΙ5Τ) VII του Παραρτήματος II της ως άνω Υ.Α., που έχει 
προσυπογράφει από τον πλοίαρχο του πλοίου. 


ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ 

Άδεια φόρτωσης της/'των μονάδας/ων μεταφοράς.(αντιγράφονται 

πλήρη στοιχεία της/των μονάδων) που περιέχει/ουν..(είδος - 

ποσότητα φορτίου) στον Πλοίαρχο .(Ονοματεπώνυμο) του 

. (Πατρώνυμο) και της .(Μητρώνυμο) Α.Δ.Τ. ή Μ,Ε.Θ, ή 

Διαβατηρίου.(συμπληρώνεται ανάλογα) του πλοίου.(Ονομα 

πλοίου) σημαίας ... νηολογίου. αριΟ. ΛΑΣ. ολικού μή¬ 
κους.μ. κόρων ολικής χωρητικότητας.....(κοχ) 

Η/Οι μονάδα/ες μεταφοράς έχεάουν υποστεί εργασίες υποκαπνισμού στην ξηρά χωρίς εξαερισμό την 


.(ημερομηνία) με τη χρήση του υποκαπνιστικού.(είδος - 

ποσότητα χρησιμοποιηθέντος υποκαπνιστικού) και θα φομτωθεί/ούν 


στ.(αναγράφεται η ακριβής θέση των χώρων στοιβασίας) 

του ανωτέρω πλοίου. 

Η άδεια αυτή ανακαλείται αυτοδίκαια σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων του αριθ. 24 Γενικού 
Κανονισμού Λιμένα (ΓΙ' ) και του Π.Λ. 246/86 (Α' 1 17). 


Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ 

( Βαθμός - Ονοματεπώνυμα ) 

I . Σ. Υ. 

* Απαιτείται μόνον εφόσον η στοιβασία της/των μονάόας/ων μεταφοράς δεν γίνει στο κατάστρωμα αλλά 
στους χώρους φορτίου του πλοίου. 
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Άρθρο 13 
Κυρώσεις 

Οι παραβάτες του Κανονισμού αυτού, η εκτέλεση του 
οποίου ανατίθεται στα Λιμενικά όργανα, ανεξάρτητα από 
τις συντρέχουσες ποινικές ή αστικές ευθύνες κατά την 
ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του 
άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (Α'261), όπως το πρώτο εδά¬ 
φιο της παραγράφου 1 του οποίου, τροποποιήθηκε μετα¬ 
γενέστερα και ισχύει. 

Πειραιάς, 2 Ιανουάριου 2001 
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ Λ.Σ. 

Αντιναύαρχος Λ.Σ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΡΙΓΟΣ 


β) Για την έκδοση των αδειών που προβλέπουν οι δια¬ 
τάξεις του παρόντος Κανονισμού καταβάλλεται τέλος δέ¬ 
κα χιλιάδων (10.000) δρχ. υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού 
Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας της εκδούσας Λιμενι¬ 
κής Αρχής. 

γ) Η εφαρμογή του Κανονισμού αυτού αρχίζει ένα (01) 
μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημε¬ 
ρίδα της Κυβερνήσεως. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 10 Ιανουάριου 2001 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 22321 1 ΥΡΕΤ ΘΡ * ΡΑΧ 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιιΐΐρ: νννννν. θΐ . 9 γ 
Θ-ΓΠ 3Π: ννθβΓΠ35ΐΘΓ @ Θ1.0Γ 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Σολωμού 51 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 

5225 761 - 5230 841 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 

(031)423 956 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 

5225 713 - 5249 547 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης 




Τ.Κ. 185 31 

4135 228 

Πώληση Φ.Ε.Κ. 

5239 762 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 

(061) 638 109 -110 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 

5248 141 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 

(0651) 87215 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 

5248 188 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 

(0531) 22 858 

Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 

5248 785 

ΛΑΡΙΣΑ -Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 

(041) 597449 

Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 


ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 

(0661) 89 127/89 120 

αποστολή Φ.Ε.Κ. 

5248 320 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 

(081) 396 223 



ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 




Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη 

(0251) 46 888/47 533 



ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 24 σελίδες 300 δρχ. (0,88 θιιιό) 

• Για τα ΦΕΚ από 24 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (βσέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. 
ανά δσέλιδο ή μέρος αυτού. 

Σε μορφή Οϋ: 


Τεύχος 

ΔΡΧ. 

ευπο 

Α' 

60.000 

176,08 

Β' 

70.000 

205,43 

Δ' 

50.000 

146,74 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. (μηνιαίο) 

20.000 

58,69 

Α', Β', Δ' (τριμηνιαίο) 

30.000 

88,04 


Η τιμή των ΟΩβ παρελθόντων ετών προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 βυΐΌ) ανά έτος παλαιότητας. 
Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 50 δρχ. (0,15 βυτο) ανά σελίδα 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 

Από το ΙπΙθγπθΙ 

Τεύχος 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου 


2531 υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512 

2531 υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512 



δρχ- 

ΘϋΓΟ 

δρχ- 

ΘϋΓΟ 

δρχ- 

ΘϋΓΟ 

δρχ- 

ΘϋΓΟ 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.τ.λ.) 

70.000 

205,43 

3.500 

10,27 

60.000 

176,08 

3.000 

8,80 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.τ.λ.) 

100.000 

293,47 

5.000 

14,67 

70.000 

205,43 

3.500 

10,27 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) 

20.000 

58,69 

1.000 

2,93 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.τ.λ.) 

100.000 

293,47 

5.000 

14,67 

50.000 

146,74 

2.500 

7,34 

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

50.000 

146,74 

2.500 

7,34 

30.000 

88,04 

1.500 

4,40 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

20.000 

58,69 

1.000 

2,93 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεωνΔΕΠ κ.τ.λ.) 

10.000 

29,35 

500 

1,47 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

20.000 

58,69 

1.000 

2,93 

10.000 

29,35 

500 

1,47 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε. Π. 

30.000 

88,04 

1.500 

4,40 

10.000 

29,35 

500 

1,47 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

700.000 

2.054,29 

35.000 

102,71 

200.000 

586,94 

10.000 

29,35 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

70.000 

205,43 

3.500 

10,27 

30.000 

88,04 

1.500 

4,40 


Το κόστος για την ηλεκτρονική μορφή πρόσβασης σε προηγούμενα έτη προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 θυτο) ανά έτος παλαιότητας. 


1 Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη 
φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

1 Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

1 Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηΐΘίτίΘΐ, με την καταβολή των 
αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

I Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

II Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

1 Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




























